STUDER A807 MKII 





STUDER A807 MKU 



TAPE DECK ELECTRONICS 1.727.650.25 



IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


-NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




c. . 


. . . 1 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






IC. 


.20 


50.17.0000 


74 HCT 00 










R. . 


. .36 


57.11.3221 


220 OhtB 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .17 53.03.0167 


14 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . .2 


59.06.0474 


470 nF 


10% 63 V 


PETP 






IC. 


.23 


50.09.0107 


RC 4559 


uPC 4559 








R. . 


. .40 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .18 53.03.0168 


16 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . . 5 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V 


EL 






IC. 


.24 


50,07.0002 


AD 7524JN 


a Bit D/A Converter 




ADI 




R. . 


. .41 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .19 53.03.0168 


16 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . .6 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V 


EL 






IC. 


.25 


50.17.0574 


74 HCT574 










R. . 


. .42 


57.11.3223 


22 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 






XIC. .20 53.03.0167 


14 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . .7 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V 


EL 






IC. 


.26 


50.17.0574 


74 HCT574 










R. . 


. .43 


57.11 .3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC . .23 53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . .8 


59.22.6221 


220 uF 


-20% 40 V 


EL 






IC. 


.27 


50.17.1541 


74 HC 541 










R. . 


. .44 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 






XIC. .24 53.03.0168 


16 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . .9 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 50 V 


EL 






IC. 


.28 


50.17.0574 


74 HCT574 










R. . 


. .45 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC . .25 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . 10 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 63 V 


PETP 






IC. 


.29 


50.17.1541 


74 HC 541 










R. . 


. .46 


57.11.3104 


100 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .26 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. - 11 


59.34.5391 


390 pF 


5% 63 V 


CER 






IC. 


.30 


50.17.1541 


74 HC 541 










R. . 


. .47 


57.11.3333 


33 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .27 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . 12 


59.06.0333 


33 nF 


10% 63 V 


PETP 






IC. 


.31 


50.17.0574 


74 HCT574 










R. . 


. .48 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .28 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . 15 


59.22.8220 


22 uF 


-20% 63 V 


EL 






IC. 


.32 


50.05.0203 


SN 75463P 






TI 




R. . 


. .49 


57.11.3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .29 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . 16 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






IC. 


.33 


50.05.0203 


SN 75463P 






TI 




R. . 


. .50 


57.11.3333 


33 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .30 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. - 17 


59.22.8109 


1 uF 


-20% 50 V 


EL 






IC. 


.34 


50.05.0203 


SN 75463P 






TI 




R. . 


.51 


57.11.3333 


33 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .31 53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . 18 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 35 V 


EL 






IC. 


.35 


50.05.0203 


SN 75463P 






TI 




R. . 


. .52 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .32 53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 






c. . 


. . 19 


59.06.0104 


100 nF 


10% 63 V 


PETP 


















Afft' 




R. . 


.53 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .33 53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 






c. . 


. .20 


59.22.8109 


1 uF 


-20% 50 V 


EL 






J. . 


. .2 


54.01.0219 


15 Pole 


CIS Socket Strip 






R. . 


. .54 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .34 53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 






c. . 


. .21 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 35 V 


EL 






J. . 


. .3 


54.01.0288 


5 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.55 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






XIC. .35 53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 






c. . 


. .22 


59.06.0104 


100 nF 


10% 63 V 


PETP 






J. . 


. . 4 


54.01.0288 


5 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


. .56 


57.11.3104 


100 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .23 


59.34.2390 


39 pF 


10% 63 V 


CER 






J. . 


. .5 


54.01.0288 


5 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.57 


57.11 .3331 


330 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






Y 1 89.01.0560 


4.9152MHz 


+-20 ppm/ HC 49 U/ Quartz 


ITT 




c. . 


. .25 


59.06.0102 


1 nF 


10% 63 V 


PETP 






J. . 


. . 6 


54.01.0226 


20 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


. .58 


57.11.3331 


330 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














c. . 


. .26 


59.06.0102 


1 nF 


10% 63 V 


PETP 






J. . 


. .7 


54.01.0288 


5 Pol# 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.59 


57.11.3331 


330 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .27 


59.06.0105 


1 uF 


10% 63 V 


PETP 






J. . 


. .8 


54.01.0294 


16 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


. .60 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .28 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 10 V 


EL 






J. . 


. .9 


54.01.0226 


20 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.61 


57.11.3473 


47 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .29 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






J. . 


. 10 


54.01.0294 


16 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.64 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .30 


59.34.2330 


33 pF 


10% 63 V 


CER 






J. . 


.11 


54.01.0294 


16 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.65 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .31 


59.34.2330 


33 pF 


10% 63 V 


CER 






J. . 


.12 


54.01.0290 


10 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.66 


57.11.3470 


47 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .32 


59.06.0104 


100 nF 


10% 63 V 


PETP 






J. . 


.13 


54.01.0219 


15 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


.67 


57.11.3221 


220 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .33 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 63 V 


EL 






J. . 


. 14 


54.01.0217 


9 Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 




R. . 


. .69 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .34 


59.06.0102 


1 nF 


10% 63 V 


PETP 






















R. . 


.70 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .37 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 63 V 


PETP 






L. . 


- . 1 


.022.251.00 


200uH 


Fi Iter Coil 




St 




R. . 


.71 


57.11.3100 


10 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .38 


59.05.2153 


15 nF 


2 . 5% 63 V 


PP 






L. . 


. .4 


62.02.3102 


ImH 


RF Choke 10% 








R. . 


.72 


57.11.3104 


100 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .39 


59.22.8109 


1 uF 


-20% 50 V 


EL 






L. . 


. .5 


62.02.3102 


ImH 


RF Choke 10% 








R. . 


.73 


58.01.8202 


2 kOhm 


10%/ 0.5 W/ Cermet/ Tr 


timer 














c. . 


. .40 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 63 V 


PETP 






















R. . 


.74 


57.11.3153 


15 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .41 


59.05.2153 


15 nF 


2.5% 63 V 


PP 






MP. 


. . 1 


.010.028.54 


1 Pole 


Wrap Pin 








R 


.75 


57.11.3334 


330 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .42 


59.06.0104 


100 nF 


10% 63 V 


PETP 






MP. 


. .2 


.010.028.54 


1 Pole 


Wrap Pin 








R. . 


.76 


57.11.3104 


100 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .43 


59.34.2390 


39 pF 


10% 63 V 


CER 






HP. 


. .3 


.010.028.54 


1 Pole 


Wrap Pin 








R. . 


.77 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .44 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






MP. 


. .4 


.010.028.54 


1 Pole 


Wrap Pin 








R. . 


.78 


57.11.3182 


1.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 














S T U 


D E 


R <00) 


91/05/13 Wth 


TAPE DECK 


ELECTRONICS 


PL 1.727.650.25 


PAGE 1 


S T U 


D E 


<00) 


91/05/13 Wth 


TAPE DECK 


ELECTRONICS PL 


1.727.650.25 


PAGE 4 


S T U 


D E 


R <00> 


91/05/13 Wth 


TAPE DECK 


ELECTRONICS PL 


1.727.650.25 


PAGE 7 


STUDER (00) 91/05/13 Wth 


TAPE DECK 


ELECTRONICS PL 1.727.650.25 


PAGE 10 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




c. . 


. .46 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






MP. . 


. .5 1 


010.028.54 


1 Pole 


Wrap Pin 








R. . 


80 


57.11.3333 


33 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .47 


59 . 06 . 0683 


68 nF 


1 0% 63 V 


PETP 






MP. - 


. .6 1 


010.028.54 


1 Pole 


Wrap Pin 








R. . 


81 


57.11 .3121 


120 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






(24.05.89) SW A807 21/89/ Software corre 


ction 






c. . 


. .48 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






MP. . 


. .7 1 


727.650. 11 


1 pea 


PC Board 




St 




R. . 


82 


57.11.3121 


120 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






(28.06.89) SW A807 MP 26/89/ SW 


Extension f 


or 2CH PBO Broadcast 






c. . 


. .49 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






MP. . 


. .8 1 


727.350.01 


1 pee 


Heate ink 




St 




R. . 


83 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






(08.02.90) SW A807 MP 06/90/ SW 


Extension for Audio Remote/ TC/ Synchronizer 






c. . 


. .50 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






HP. . 


. . 9 














R. . 


84 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






(12.04.90) SW A807 MP 15/90/ Se 


veral SW Ext 








c. . 


. .52 


59.34.4680 


68 pF 


10% 63 V 


CER 






MP. . 


. 10 1 


727.350.02 


1 pee 


Thermof i 1 m 




St 




R. . 


85 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






(13.05.91) SW A807 MP 20/91/ Several SW Extenei one 






c. . 


. .53 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V 


PETP 






HP. . 


.11 


50.20.0316 


1 pee 


Therraoplaetic for SOT 


93 






R. . 


88 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















c. . 


. .54 


59.06.0683 


68 nF 


1 0% 63 V 


PETP 






MP. . 


.12 


50.20.2002 


1 pee 


Mounting clip TO 126 








R. . 


90 


57.11.3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






Note 1 Variable Phantom Supply 
























MP. . 


.13 


50 . 20 . 2003 


2 pea 


Mounting clip TO 220 








R. . 


91 


57.11 .3562 


5.6 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















D. . 


. . . 1 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








HP. . 


. 14 


50.20.2005 


1 pee 


Mounting clip SOT 93 








R. . 


92 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






U iV) : R 23 {Ohm) 1 


R 25 (Ohm) 


; R 30 (Ohm) 










50.04.1102 




5% 0.4 W 








MP. . 


.15 
















93 




10 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 


























































D. . 


. . .3 


50.04.0519 


1N5822 


MBR 340 P 


40 V/ 3 A Schottky 


Mot/GI 




MP. . 


.16 














R. . 


94 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






48 : 15 k ; 


6.8 k 


: 22 k 






D. . 


. . .4 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








MP. . 


. 17 






not used 








R. . 


95 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






24 : 6.2k ; 


1.5 k 


; 100 k 






D. . 


. . .5 


50.04.1108 


5.6 V 


5% 0.4 W 








MP . . 


.18 


21 .53.0354 


2 pea 


M3 6 Hexagon socket 


head cap sere 


w 




R. . 


96 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






12 ; 2.2k i 


1.5 k 


; 100 k 






D. . 


. . .6 


50.04 .1109 


20 V 


5% 0.4 W 








HP. . 


.19 


21.53.0355 


2 pea 


M3 * 8 HeKago n oockat 


head cap sere 


w 




R. . 


97 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















D. . 


. . .7 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








MP. . 


.20 


23.01 .1032 


4 pea 


Washer D3-2/6.0 








R. . 


98 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















D . . 


... 8 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








MP. . 


.21 


24.16.1030 


2 pea 


Fin washer D3.2/5.5 








R. . 


99 


57 .11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






EL = Electrolytic/ PETP = Pol 


yeatorf o i 1 / 


PP = Polypropylene 






D. . 


. . .9 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








MP. . 


.22 1 


727.650. 10 


1 pee 


No. label 




St 




R. . 


00 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






MF = Metal Film/ CER = Car 


am i c 








D. . 


. .10 


50.04.0122 


1N4001 


. . . 1N4004 


50 V 






MP. . 


.23 1 


101.001.20 


1 pea 


Text 1 ate 1 




St 




R. . 


01 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















D. . 


. . 11 


50.04.0122 


1N4001 


. . . 1N4004 


50 V 






MP. . 


.24 


43.01 .0108 


1 pee 


ESE warning label 








R. . 


02 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






MANUFACTURER: ADI = Analog Devi 


cas Inc . 


Ra = Raytheon 






D. . 


. . 12 


50.04.0512 


1N5818 


1N5819 


30 V Schottky 






HP . . 


.25 






not used 








R. . , 


03 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






AMP = AMP Incorpo 


rate d 


RCA = Radio Corp. of Ara. 






D. . 


. . 13 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








MP. . 


.26 














R. . . 


04 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






GI = General Ins 


irumente 


SGS = SGS/Ates 






D. . 


. .15 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








MP. . 


.27 


22.01 .8030 


2 pcs 


Hexagon nut 








R. . , 


05 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






Hi = Hitachi 




Si© — Siemens 






D. . 


. . 16 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 
























R. . , 


06 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






ITT = Intermetall 




St = Studer 






D. . 


. . 18 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








P. . . 


. . 1 


54.01 .0320 


10 Pole 


CIS Pin Strip 








R. . , 


07 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






Mot = Motorola 




TI = Texas Instruments 






D. . 


. .19 


50.04.0127 


BAS 40-02 


BAT 85 BR: 


42 30 V Schottky 


Si«/Ph 




















R. . . 


08 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






Ph = Philips 










D. . 


. .20 


50.04.0127 


BAS 40-02 


BAT 85 BAT 


42 30 V Schottky 


Sie/Ph 




Q. . . 


. . 1 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . . 


09 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















D. . 


. .21 


50.04.1112 


5.1 V 


5% 0.4 W 








Q. . . 


. .2 


50.99.0106 


T 2800 


BT 138-500/ 400V/ 8A/ 


TRIAC 


RCA/Ph 




R. . , 


10 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .22 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. .3 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . , 


11 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .23 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. .5 


50.03.0551 


BC 639 


NPN 




Mot/Ph 




R. . , 


12 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .24 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. .6 


50.03.0551 


BC 639 


NPN 




Mot/Ph 




R. . , 


15 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .25 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. .7 


50.03.0451 


BD 139-10 


NPN 








R. . . 


16 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0. 25W/ MF 
















0. . 


. .26 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. .8 


50.03.0492 


BC 556 B 


PNP 








R. . , 


17 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .27 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. 10 


50 . 03 .0340 


BC 337-25 


NPN 








R. . . 


18 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .28 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


.11 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. . , 


19 


57 .11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .29 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


.12 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. . . 


20 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


. .30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


.13 


50.03.0515 


BC 307 B 


BC557B/ BC560B PNP 








R. . , 


21 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






ORIG 91/05/13 
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(00) 


91/05/13 Wth 


TAPE DECK 
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S T U 


D E { 


i <00) 


91/05/13 Wth 
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ELECTRONICS PL 
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IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 












D. . 


.31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


.15 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. . 


122 


57.11. 3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


.16 


50.03.0515 


BC 307 B 


BC557B/ BC560B PNP 








R. . 


123 


57.11 .3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















0. . 


.33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








Q. . . 


. 18 


50.03.0478 


BD 135-10 


NPN 
































0. . 


.34 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 








Q. . . 


.19 


50.03.0478 


BD 135-10 


NPN 








RZ. 


. . 1 


57.88.4332 


8*3.3kOhm 


5%/ Single Line 
















0. . 


.35 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 








Q. . . 


.21 


50.03.0478 


BD 135-10 


NPN 








RZ. 


. .2 


57.88.4332 


8*3.3k0hn 


5%/ Single Line 
















0. . 


.36 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 








Q. . . 


.22 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








RZ. 


. .3 


57.88.4332 


8*3 . 3k0hm 


5%/ Single Line 
















0. . 


.37 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 
























RZ. 


. .4 


57.88.4103 


8* lOkOhra 


5%/ Single Line 
















0. . 


.38 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 








R. . . 


. . 1 


57.11 .3223 


22 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
































0 . . 


.39 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 








R. . . 


. .2 


57.11 .3223 


22 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. . 1 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















0 . . 


.40 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 M 








R. . . 


. .3 


57.11 .3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. .2 


54 .02.0320 


1 Pole 


Tab 
















0 . . 


.41 


50.04. 1125 


30 V 


5% 0.4 W 








R. . . 


. .4 


57.56.5108 


0.1 Ohm 


10%/ 4.0 W/ Wire 








TP. 


. .3 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















0 . . 


.42 


50.04.1125 


30 V 


5% 0.4 W 








R. . . 


. .5 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. .4 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















0 . . 


.43 


50.04.0125 


1N4448 


50 V 








R. . . 


. .7 


57.11 .3471 


470 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. .5 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 


































. .8 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. .6 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















DLQ 


. .1 


50.99.0126 


4 N 28 


4 N 26 








R. . . 


. .9 


57.56.5109 


1 Ohm 


10%/ 4.0 W/ Wire 








TP. 


. .7 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
































R. . . 


.10 


57.11.3124 


120 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. .8 






not used 
















DZ. 


. . 1 


70.01.0222 


BY159 


B 35 C800 








R. . . 


.11 


57.11 .3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. .9 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
































R. . . 


.12 


57.11 .3100 


10 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


.10 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















IC. 


. . 1 


50.10.0110 


L 296 


Switching R 


egulator 


SGS 




R. . . 


.13 


57.11 .3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. 1 1 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















IC. 


. .2 


50.10.0104 


LM 317 










R. . . 


. 14 


57.11 .3153 


15 kOhin 


1%/ 0.25W/ MF 








TP. 


. 12 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
















IC. 


. .3 


50.10.0105 


LM 337 










R. . . 


. 16 


57.11 .3681 


680 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
































IC. 


. .4 


50.10.0106 


TL 431 










R. . . 


.19 


57.11 .3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








W. . 


. .1 


57.11. 3000 




Wire bridge 
















IC. 


. .5 


50.07.0008 


4093 










R . . . 


.21 


57.11 .3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








W. . 


. .2 


57.11.3000 




Wire bridge 
















IC. 


. .6 


50.11.0122 


TL 7705 






TI 




R. . . 


.22 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








w. . 


. .3 


57.11. 3000 




Wire bridge 
















IC. 


. .7 


50.09.0107 


RC 4559 


uPC 4559 








R. . . 


.23 


57.11 .3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF note 
































IC. 


. .8 


50.17.1014 


74 HC 14 










R. . . 


.24 


57.11 .3272 


2.7 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


. .5 


53.03.0167 


14 Pole 


IC Socket 
















IC. 


. .9 


50.17.4520 


74 HC 4520 










R. . . 


.25 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF note 








XIC 


. .6 


53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 
















IC. 


.10 


50.14.0126 


MCM2802P 


NMOS EEPROfi 


32*32 


Mot 




R. . . 


.26 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


. .7 


53.03.0166 


8 Pole 


IC Socket 
















IC. 


.11 


50.17.4520 


74 HC 4520 










R. . . 


.27 


57.11 .3103 


10 kOhm 


1%/ 0.2SW/ MF 








XIC 


. .8 


53.03.0167 


14 Pole 


IC Socket 
















IC. 


.12 


50.16.0107 


MC6803P-1 


HD6803P-1 


1/25MHZ NMOS-uProceaaor 


Mot/Hi 




R. . . 


.28 


57.11 .3472 


4.7 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


. .9 


53.03.0168 


16 Pole 


IC Socket 
















IC. 


.13 


50.17.0573 


74 HCT573 










R. . . 


.29 


57.11.3561 


560 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


.10 


53.03.0167 


14 Pole 


IC-Socket 
















IC. 


.14 


50.14.2004 


HN27C256G 


CMOS EPROM/ 


SW A807 20/91 1 -727.65J 


.25 St 




R. . . 


.30 


57.11 .3223 


22 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF note 








XIC 


.11 


53.03.0168 


16 Pole 


IC Socket 
















IC. 


.15 






not used 








R. . . 


.31 


57.11 .3222 


2.2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


.12 


53.03.0172 


40 Pole 


IC-Socket 
















IC. 


. 16 


50.14.0133 


HM6264LP-1 


5CHM0S RAM 8K*8 






R. . . 


.32 


57.11.3180 


18 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


.13 


53.03.0165 


20 Pole 


IC Socket 
















IC. 


. 17 


50.17.0000 


74 HCT 00 










R. . . 


.33 


57.11 .3562 


5.6 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


.14 


53.03.0173 


28 Pole 


IC~Socket 
















IC. 


. 18 


50.17.0138 


74 HCT 138 










R. . . 


.34 


57.11.3511 


510 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


.15 


53.03.0173 


28 Pole 


IC-Socket 
















IC. 


.19 


50.17.0139 


74 HCT139 










R. . . 


.35 


57.11 .3242 


2.4 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








XIC 


. 16 


53.03.0173 


28 Pole 


IC Socket 
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SPOOLING MOTOR TACHO LEFT 1. 727.31 S.0@ (4CH) 
■SPOOLING MOTOR TACHO RIGHT 1. 727.31 6.©0 (4CH) 








SPOOLING MOTOR TACHO LEFT 1.727.315.00 (4CH) 
-SPOOLING MOTOR TACHO RIGHT 1.727.316.00 (4CH) 



liiien au/ /f/hi- 
oberf/adie © 
f/acb 



Uizen aaf Print - 
oberfiachi @ 

flacb an/ieginrf 



1.727.3^5-14 @ 



1.727.315-02 © 



(D 1.727.315-11 



54.01.0280 



1.727.315-01 




bik — -43 CJ liJ 

1 

MM 



R 1 C<3 , 

R4 

R3. ^ 'XT rVi 

w-qi Z i ^ 



54.01.0280 



1727.316-01 












MSS o 



\1727. 315-93 



\1727. 316-93 



\35.03.0109 



\35.03.0109 



SPECIFICATIOKS / EQUIVALEHT 



1.727.315.11 

1.727.315.93 

54.01.0280 

1.727.315.10 

1.727.315.01 

1.727.315.02 



Sp. Motor Tacho PCB 
L-LST Sp. Motor Tachc 
CIS Casa/ 4 Pol 
No. Label 

Label/ GR 11 EL 05 



,.727.315.11 

,.727.316.93 

54.01.0280 

,.727.316.10 

.727.316.01 

,.727.315.02 



Sp. Motor Tacho PCB 
L-LST Sp. Motor Tachi 
CIS Case/ 4 Pol 
No. Label 

Label/ GR 11 EL 04 

Spacer 



57.11.3100 

57.11.3102 

57.11,3272 

57.11.3332 

57.11.3102 

57.11.3221 

57.11.3102 



27., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
2%, 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 



MMUFICT0RER; ITT=Int«j 



<02> 89/03/21 GP SP. MOTOR TftCHO BOARD/ LEFT 



ORIG 86/08/08 <01> 87/11/13 <02> 89/03/21 

S T U D E E <02) 89/03/21 GP SP. MOTOR TACHO BOARD/ RIGHT 



PL 1.727.316.00 PAGE 



6/24 





TAPE TEMSiON SEMSOR 1.72T.320.00 



TC1 

MM life QifN 



+ '10,1V 



3 ^ 






5N 







1. ADJUSTMENT R 16- 

_ 2. ADJUSTMENT R11 

BAS if0-O2 




CIO 

nopF 




|—) []-^[7W1— P» 4 75 K 

1 3 JV-, c> 




S50k . -^^2 

rTT-o I 



mx^^iv 

RCASSg TP1 

R11/ 4 TP2 



Sook 



>43 


Ik 








1 


r^.23?5 


JTgT 270p 


1N d 




C1\\ 





P15V-*- 
G8n CS 




+ '10,2 V 



I ni 250 -J- 

- 751 / ^ 



TP1=TAPE TENSON CONTROL VOLTAGE (+4V~0V) 
TP2=0V 



® 20/11.85 GP |©2mf5 (FP YT~T, IC 

g-gT gg/3 

1)T[LDP[1C^ 7>5/"<f 7'/T/5/5’/K SfA/SO^ BOFRh 



I PAGE i 0¥ Rf 

sc I '1,721 .320. OO 





SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIOS 



S T U D E R 



2151 

0683 

0104 

1221 

0102 

5220 

5220 

0683 

5220 

6221 



0125 

0127 

0127 



54.01.0305 



28.21.0050 

.727.320.10 

.727.320.11 

43.01.0108 



50.03.0436 



57.11.4152 

57.11.3202 
57.11.4472 

57.11.4102 

57.11.3203 



2 pcs 

1 pCB 



BC237B 



1.5 kOhm 

2 kOhm 
4.7 kOhm 
1 kOhm 
20 kOhm 



lOZ, 



lOZ. 

-20Z. 

-20Z, 

lOZ. 

-20Z 



5Z, 



50V/ PP 
50V/ PETP 
50V/ PETP 
50V/ Cer 
50V/ PETP 



25V/ 

25V/ El 
50V/ PETP 



1N4448 

BAS 40-02 
BAS 40-02 



50V/ SI 

BAT 42/ BAT 85 
BAT 42/ BAT 85 



5Z/ 0.4W/ Zene: 



CIS Socket Stri] 



tubular rivet 2.5*17 
No. Label 

TAPE TENSION SENSOR PCB 
ESE Warning label 



BC547B/ BC550B 



57.11.4472 4.7 kOhm 



4472 



UOl 



4223 

4154 

4154 

4104 

8504 

4103 

4151 

4151 

4152 
8103 



4.7 kOhm 
100 Ohm 
22 kOhm 
150 kOhm 
150 kOhm 
100 kOhm 
500 kOhm 
10 kOhm 
150 Ohm 
150 Ohm 
1.5 kOhm 
10 kOhm 



2Z/ 0.25H/ 



25W/ 

25W/ 
25W/ 
25W/ 
25W/ 
25W/ 
5 W/ 
25W/ 
25W, 
25W/ 
25W/ 
5 W/ 



0.25W/ 

0.25W/ 

0.25W/ 

0.25W/ 

0.25W/ 



<01) 29.10.86 Better stability of temperature 

PETP=Polyester/ PP=Polypropylen/ SI=Sili^ 



EL=Electrolyt, 

MF=Metal Film 
MANUFACTURER: ITT=Intermetall/ Mot=Motorola/ Op=Opt; 
Sie=Siemens/ Tf=Te lefunken 



(01) 86/10/29 GP TAPE TENSION SENSOR BOARD 



PL 1.727.320.00 PAGE 



ORIG 86/09/23 (01) 86/10/29 

S T U D E R (01) 86/10/29 GP TAPE TENSION SENSOR BOARD 




SPOOLING MOTOR CONTROL 1.727.340.22 

SHUTTLE CONTROL 1.727.180.00 

TAPE TENSION ADJUST 1.727.341.00 



+ IS'' o-sPH i- spy 





Z2k PtZk 



U~hl 




© Y3.2.90 




o . . 


Q . . 










Gil / j 


CT[y[D)[i 


|[R] 


7P 0 OL 


i N holDfi CokfRoL 



~w~T. : 

PAGE 7 / OF 

yf .721 .270.22, 



o 




STUDER A807 MKl\ 



SPOOLING MOTOR CONTROL 1.727.340.22 



IHD. PCS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS 



Spooling Motor Filter 
Board 027.342.00 




©DU 



QI5J9,23,27,3I,35 
bM.Qt7, 21,25,29,33,37 

miissen glaiche Typen von.gleichen Lieferant sein. 



K- Codierung ■ Schaltdraht 64.01.0^08 #0,8i8iiim 
(muss Imm vorstehen ) 



1.727.340-10-^ 

1 .010.001 - 20 n ach Muster geklebt 
43.01.0108 - 



21.53.0354(2x1 
24.16.10301 2x) 



A 1 1.727.342.00 



Sp. Mot( 



Fi 1 



C 

C 

C 



2 59.26.2100 
,3 59.06.0683 
,4 59.06.0683 



C 6 59.22.5101 

C 7 59.22.5101 

C 8 59.22.5101 

C ..... 9 

C....10 59.06.0103 

C 11 59.06.0103 

C....12 59.26.1479 

C .... 13 59.06.0474 

C. ... 14 59.22.5220 

C .... 15 59.06.5104 

C....16 59.06.0683 

C....17 59.06.0683 

C....18 59.34.4331 

C 19 59.06.0105 

C....20 59.06.0105 

C ... .21 59.32.1681 

C....22 59.22.8471 

C ... .23 59.22.8221 

C 24 59.22.8221 

C 25 59.22.8471 

C....26 59.22.5220 

C ... .27 59.06.5104 

C 28 59.06.0683 

C 29 59.05.2222 

C....30 59.05.2222 



10 uF 
68 nF 
68 nF 

100 uF 
100 uF 
100 uF 

10 nF 
10 nF 
4.7 uF 
0.47uF 
22 uF 
100 nF 
68 nF 
68 nF 
330 pF 
1 uF 
1 uF 
680 pF 
470 uF 
220 uF 
220 uF 
470 uF 
22 uF 
100 nF 
68 nF 
2.2 nF 
2.2 nF 



not used 
20% 16 V 

10% 63 V 

10% 63 V 

not used 
-20% 25 V 

-20% 25 V 

-20% 25 V 

not used 
10% 63 V 

10% 63 V 

20% 10 V 

10% 63 V 

-20% 25 V 

5% 63 V 

10% 63 V 

10% 63 V 

5% 63 V 

10% 63 V 

10% 63 V 

10% 50 V 

-20% 63 V 

-20% 63 V 

-20% 63 V 

-20% 63 V 

-20% 25 V 

5% 63 V 

10% 63 V 

2.5% 160 V 

2.5% 160 V 



D 1 50.04.0125 

D 2 

D 3 50.04.0512 

D 4 50.04 .0521 

STUDER <00) 89/12/19 Wth 



1N4448 Diode 50 V 

not used 

1N5818 Diode 30 V 

MUR410 Diode 100 V 

SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS 



D 5 

D. . . . .6 

D 7 

D 8 

D 9 

D. . . .10 
D. ... 11 



04.0125 
04 .0125 
04.0521 
04 .0125 
04.0125 
04.0125 
04.0125 



1N4448 

1N4448 

MUR410 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 



Diode 50 V 
Diode 50 V 
Diode 100 V 
Diode 50 V 
Diode 50 V 
Diode 50 V 
Diode 50 V 



12 

13 



09.0107 
07.0024 
09.0107 
07.0008 
09.0107 
07 .0538 
07.0015 
07.0015 
09.0105 
09.0107 
09.0105 
17 . 1000 
09.0107 
05.0283 
05.0206 
17 .1163 
05.0158 
05.0206 



RC4559 
MC 14052 
RC4559 
4093 
RC4559 
4538 

MC 14053 
MC 14053 
NE5532 
RC4559 
NE5532 
74 HC 00 
RC4559 
LM 393 

74 HC 163 
NE 555 CN 



Dual Op. Amp. 
Dual 4-Ch Ana 
Dual Op. Amp. 
Quad 2-Input 
Dual Op. Amp. 
Monoflop CMO 
Triple 3-Ch A 
Triple 3-Ch A 
Dual Op. Amp. 
Dual Op. Amp. 
Dual Op. Amp. 
Quad 2-Input 
Dual Op. Amp. 
Dual Comparat 
Sp. Motor Cora 
HCMOS 
Timer 

Sp. Motor Com 




01 .0217 
01 .0288 
01 .0226 
01 .0241 
01 .0241 
01 .0241 
01 .0217 

01 .0218 



9-POLE 

5-POLE 

20-POLE 

4-POLE 

4-POLE 

4-POLE 

9-POLE 

7-POLE 



CIS So 
CIS So 
CIS So 
CIS So 
CIS So 
CIS So 
CIS So 
CIS So 



cket St 
cket St 
cket St 
cket St 
cket St 
cket St 
cket St 
cket St 



.022.316.00 227 uH 



KF-COIL 



STUDER <00> 89/12/19 Wth SPOOLING MOTOR CTL. BOARD 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS 



L 2 1 .022.316.00 227 uH 



HF-COIL 



MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 



.1 1.727.340.12 

.2 1.727.340.01 

.3 1 .727.340.02 

.4 50.20.2003 

.5 1 .727.340.03 

.6 50.20.0311 

.7 50.20.2004 

.8 21.99.0180 

.9 21.53.0354 

10 24.16.1030 

11 24.16.2030 

12 1.727.340.10 

13 43.01.0108 



1 pee Spooling Moto; 

1 pee Heatsink 

1 pc© Thermoi Bolato: 

12 pc B Wonting Clip 

1 pc e H eatsi nk 

2 pee Therioo i so lato: 

2 pee Mont i ng Clip 

3 pcs Screw M3 * 5 

4 pc B Screw M3 A 6 

2pcB Fin Lock Wach* 

5 pcB Serrat Lock W, 

1 pee NO. Label 

1 pee ESE Warning L. 



P 1 54.02.0320 

P 2 54.02.0320 

P 3 54 .02.0320 

P.....4 54.02.0320 



PLUG 2.8 A O.i 
PLUG 2.8 A 0.1 
PLUG 2.8 A 0.1 
PLUG 2.8 A 0.1 



Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

a 

Q 

Q 

U 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 



50.03.0350 

50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0329 

50.03.0452 

50.03.0518 

50.03.0436 

50.03.0515 

50.03.0452 

50.03.0518 

50.03.0451 

50.03.0451 

50.03.0491 

50.03.0899 

50.03.0515 



MPF 4392 N-CH 

BC307 

BC237B BC547B/ BC550: 

WP 146 P-CH 

not used 

BD140-10 

2SA1232 

BC237B BC547B/ BC550: 

BC307 

BD140-10 

2SA1232 

BD139-10 

BD139-10 

BC546B 

BDW47 Note 1 

BC307 



S T 



D E R 



(00) 89/12/19 Wth SPOOLING MOTOR CTL. BOARD 




SPOOLING MOTOR CONTROL 1.727.340.22 



S T U D E R (00) 89/12/19 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



PL 1.727.340.22 PAGE 



S T U D E R (00) 89/12/19 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



57.11.3332 

57.11.3224 

57.11.3103 



VALUE SPECIFICATIONS 



S T U D E R (00) 89/12/19 Wth 



SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



Note 1 : 015/ 19/ 23/ 27/ 31 and 35 
and 

017/ 21/ 25/ 29/ 33 and 37 

most be the sane type from the eame manufacturer . 

EL=Electrolytic/ PETP=Po lyeater / PP=Polypropylen/ SI=Silii 
MF=Metal Filn/ PMG=Cerniet/ CER=Ceran i c / SAL=Solid Aluninii 
MANUFACTURER: AMP=AMP/ Ph=Philips/ St=Studer 



PL 1 .727.340.22 PAGE 



89 / 12/19 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 




STUDER A807W!Kff 












SPOOLING MOTOR CONTROL 1.727.346.23 



IHD. POS.HO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIOf 



Q. ... 17 50.03 

Q. ... 18 50.03 

Q....19 50.03 

Q. . . .20 50.03 

Q. . . .21 50.03 

Q. . . .22 50.03, 

Q. . . .23 50.03, 

Q. . . .24 50.03, 

Q. . . .25 50.03, 

Q. . . .26 50.03, 

Q....27 50.03 

Q. . . .28 50.03 

Q. . . .29 50.03 

Q. . . .30 50.03 

Q. . . .31 50.03 

Q. . . .32 50 . 03 

Q. . . .33 50.03 

Q. ... 34 50.03 

Q. . . .35 50.03 

Q. . . .36 50.03, 

Q. . . .37 50.03, 



0849 BDW42 

0491 BC546B 

0899 BDW47 

0515 BC307 

0849 BDW42 

0491 BC546B 

0899 BDW47 

0515 BC307 

0849 BDW42 

0491 BC546B 

0899 BDW47 

0515 BC307 

0849 BDW42 

0491 BC546B 

0899 BDW47 

0515 BC307 

0849 BDW42 

0491 BC546B 

0899 BDW47 

0515 BC307 

0849 BDW42 



Not 

Not 

Not 

Not 

Not 

Not 

Not 



Not. 

Not. 

Not. 



NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 



R, 



R, 

R 

R, 

R 

R, 

R 

R, 

R, 

R. 

R, 

R. 



57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3101 
57.11.3333 
57.11.3333 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3223 
57.11.3105 
57.11.3223 

57.11.3101 
57.11. 3101 
57 . 11.3103 
57.11.3682 
57.11.3332 



10 kOhm 
10 kOhra 
100 Ohm 
33 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
22 kOhm 
1 MOhm 
22 kOhm 
100 Ohm 
100 Ohm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 
3.3 kOhm 



IX/ 0.25W/ MF 

IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



R. . . .90 

R 91 

R 92 

R ... .93 

R 94 

R 95 

R. . . .96 

R 97 

R .... 98 

R 99 

R. . . 100 
R . . . 101 
R. . . 102 
R . . . 103 
R. . . 104 
R. . .105 
R. . . 106 
R. . . 107 
R. . . 108 
R. . . 109 
R. . . 110 
R. . . Ill 
R. . . 112 
R. . . 113 
R. . . 114 
R. . . 115 
R. . . 116 
R. . . 117 
R. . . 118 
R. . . 119 
R. . . 120 
R. . . 121 
R. . . 122 
R. . .123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . . 126 



57.11.3102 
57.11.3105 
57.11.3223 
57.11.3472 
57.11.3122 
57.56.4102 
57.11.3472 
57.11 .3152 
57.11.3152 
57.11.3472 
57.56.4102 

57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3472 
57.11.3103 
57.11.3223 
57.11. 3822 
57.11.3103 
57.11. 3103 
57.11. 3103 
57.11. 3103 
57.11.3332 
57.11. 3472 
57.11 .3222 
57.11.3392 

57.11.3331 
57.11.3102 

57.11.3332 
57.11.3472 
57.11.3222 
57.11.3392 

57.11.3331 
57.11. 3102 

57.11.3332 
57.11.3472 



1 kOhm 
1 MOhm 
22 kOhni 
4.7 kOhm 

1.2 kOhra 
1 kOhm 
4.7 kOhra 
1.5 kOhm 
1.5 kOhra 
4.7 kOhm 
1 kOhra 
10 kOh» 
10 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 
4.7 kOhra 
10 kOhra 
22 kOhm 

8.2 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 

3.3 kOhm 
4.7 kOhm 

2.2 kOhra 
3.9 kOhm 
330 Ohm 

3.3 kOhm 
4.7 kOhm 

2.2 kOhm 
3.9 kOhra 
330 Ohm 
1 kOhra 

3.3 kOhm 
4.7 kOhm 



IX/ 0.25W/ K 
IX/ 0.25W/ {• 
IX/ 0.25W/ 1 
IX/ 0.25W, F 
IX/ 0.25W/ F 
5X/ 4 W/ I 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
5X/ 4 W/ I 
IX/ 0.25H/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25H/ F 
IX/ 0.25W/ F 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ N 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ N 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 



S T U D E R (00) 91/01/22 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



PL 1 .727.340.23 PAGE 



S T U D E R 



:00) 91/01/22 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



IND. POS.NO . PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATION 



R. ... 16 57.11 

R. ... 17 57.11 

R .... 1 8 57.11 

R. ... 19 57.11 

R. . . .20 57.11 

R. . . .21 57.11 

R. . . .22 57.11 

R ... .23 57.11 

R. ... 24 57.11 

R. . . .25 57.11 

R .... 26 57.11 

R. . . .27 57.11 

R 28 

R. . . .29 57.11 

R . . . . 30 57 . 1 1 

R. . . .31 

R. . . .32 57.11 

R .... 33 57.11 

R . . . ■ 34 57 . 1 1 

R. . . .35 58.01 

R. . . .36 57.11 

R. . . .37 

R. ... 38 57.11 

R 39 57.11 

R .... 40 57.11 

R. . . .41 57.11 

R. . . .42 57.11 

R .... 43 57 . 1 1 

R. . . .44 57.11 

R. . . .45 57.11 

R. . . .46 57.11 

R. . . .47 
R. ... 48 

R. . . .49 57.11. 

R . . . . 50 57 .11. 

R 51 57.11. 

R. . . .52 



3332 3.3 kOhra 
3682 6.8 kOhm 
3103 10 kOhra 
3103 10 kOhm 
3332 3.3 kOhra 
3223 22 kOhm 
3472 4.7 kOhra 
3472 4.7 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3223 22 kOhm 
3123 12 kOhro 

3223 22 kOhm 
3105 1 MOhra 

3332 3.3 kOhra 

3333 33 kOhm 
3109 1 Ohm 
8103 iO kOhra 
3472 4.7 kOhm 

3333 33 kOhm 
3103 10 kOhm 
3123 12 kOhra 
3123 12 kOhm 
3393 39 kOhra 
3563 56 kOhm 
3332 3.3 kOhra 
3103 10 kOhm 
3682 6.8 kOhra 



3332 3.3 kOhm 
3224 220 kOhm 
3103 10 kOhm 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 

IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 

IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
I’otmoter PMG 
IX/ 0.25W/ MF 

IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25H/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 

IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
not used 



R. . .127 
R. . . 128 
R. . .129 
R. . . 130 
R. . . 131 
R. . . 132 
R. . . 133 
R. . . 134 
R. . . 135 
R. . . 136 
R. . . 137 
R. . . 138 
R. . . 139 
R. . . 140 
R ... 1 4 1 
R. . . 142 
R. . . 143 
R. . . 144 
R. . . 145 
R. . . 146 
R. . . 147 
R. . . 148 
R. . . 149 
R. . . 150 
R. . . 151 
R. . . 152 
R. . . 153 



3222 

3392 

3331 
3102 

3332 
3472 
3222 
3392 

3331 
3102 

3332 
3472 
3222 
3392 

3331 
3102 

3332 
3472 
3222 
3392 
3331 

3102 
3331 

3103 
3102 
3100 
3100 



2.2 kOhm 
3.9 kOhin 
330 Ohm 
1 kOhtn 

3.3 kOhm 

2.2 kOhm 
3.9 kOhra 
330 Ohm 
1 kOhrn 

3.3 kOhm 
4.7 kOhra 

2.2 kOhm 
3.9 kOhm 
330 Ohm 
1 kOhm 

3.3 kOhm 
4.7 kOhm 
2.2 kOhm 
3.9 kOhra 
330 Ohm 
1 kOhra 
330 Ohm 
10 kOhm 
1 kOhm 
10 Ohm 
10 Ohm 



IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W, M 
1X< 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 
IX/ 0.25W/ M 



TP. . . .1 

TP 2 

TP. . . .3 
TP .... 4 
TP. . . .5 
TP. . . .6 
TP. . . .7 



0320 

0320 

0320 

0320 

0320 

0320 

0320 



Point 

Point 

Point 

Point 

Point 




W 1 64.01.0106 



Wi 



S T U D E R (00) 91/01/22 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 
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S T U D E R 



:00) 91/01/22 Wth SPOOLING MOTOR CTL . BOARD 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATION 



R . . . . 53 
R. . . .54 

R 55 

R 56 

R . . . . 57 
R . . . . 58 
R. . . .59 
R. . . .60 

R 61 

R . . . . 62 
R. . . .63 

R 64 

R . . . . 65 

R 66 

R 67 

R. . . .68 
R . . . . 69 
R. . . .70 
R .... 7 1 
R. . . .72 
R. . . .73 
R. . . .74 
R .... 75 
R. . . .76 

R 77 

R. . . .78 

R 79 

R. . . .80 
R. . . .81 

R 82 

R 83 

R. . . .84 

R 85 

R .... 86 
R . . . . 87 
R. . . .88 
R 89 



57.11.3103 
57.11.3682 
57.11.3332 
57.11. 3332 
57.11.3822 



10 kOhra 
6.8 kOhra 
3.3 kOhra 
3.3 kOhm 
8.2 kOhn 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



57.11.3154 

57.11.3124 

57.11.3154 

57.11.3103 
57.11.3222 
57.11.3102 

57.11.3102 

57.11.3222 
57.11.3680 
57.11.3183 
57.11.3100 
57.11.3472 

57.11.3104 

57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 

57.11.3223 
57.11.3223 
57.11.3273 
57.11.3103 
57.11.3102 
57.11.3472 
57.11.3102 
57.11.3472 
57.11.3183 
57.11.3680 
57.11.3100 
57.11.3223 

57.11.3105 
57.11.3102 



150 kOhra 

120 kOhra 
150 kOhra 
10 kOhra 
2.2 kOhra 
1 kOhm 
1 kOhm 
2.2 kOhra 
68 Ohra 
18 kOhm 
10 Ohra 
4.7 kOhra 
100 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhra 
22 kOhra 
22 kOhra 
27 kOhra 
10 kOhra 
1 kOhra 
4.7 kOhra 
1 kOhra 
4.7 kOhra 
18 kOhra 
68 Ohra 
10 Ohra 
22 kOhra 
1 MOhra 
1 kOhra 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



W 2 64.01.0106 



Wi: 






XIC. . .1 
XIC. . .2 
XIC. . .3 
XIC. . .4 
XIC. . .5 
XIC. . .6 
XIC. . .7 
XIC. . .8 
XIC. . .9 
XIC. . 10 
XIC. . 11 
XIC. . 12 
XIC. . 13 
XIC. . 14 
XIC. . 15 
XIC. . 16 
XIC. . 17 
XIC. . 18 



53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0167 
53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 
53.03.0166 
53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 
53.03.0166 
53.03.0166 

53.03.0168 
53.03.0168 
53.03.0166 
53.03.0168 



8 Pole 
16 Pole 
8 Pole 
14 Pole 
8 Pole 
16 Pole 
16 Pole 
16 Pole 
8 Pol® 
8 Pole 
8 Pole 
14 Pole 
8 Pole 
8 Pole 
16 Pole 
16 Pole 
8 Pole 
16 Pole 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



Note 1: Q15/ 19/ 23/ 27/ 31 and 35 
and 

017/ 21/ 25/ 29/ 33 and 37 

reoat be the aane type from the same manufacturer. 

EL=Electrolytic/ PETP=Polyeater/ PP=Polypropylen/ SI=Silic 
MF=Metal Film/ PMG=Cerraet/ CER=Cararai c/ SAL=Solid Alurainiu 
MANUFACTURER: AMP=AMP/ Ph=Philipa/ St=Studer 

ORIG 91/01/22 



S T U D E R 
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S T U D E R (00) 91/01/22 Wth SPOOLING MOTOR CTL. BOARD 



6 . 



STUDER A807 MKIi 








I.0I0J09 "64 C%) 1727.342-10 



SPOOLING MOTOR FILTER BOARD 1.727.342.81 




IND. POS.SO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF 



C 1 59.25.6101 100 uF 

C.....3 59.25.6101 100 uF 

C.....5 59.25.6101 100 uF 

C. 7 59.25.6101 100 uF 

C 9 59.25.6101 100 uF 

C 12 59.25.6101 100 uF 



-20%/ 63 V EL 
-20%/ 63 V EL 
-20%/ 63 V EL 
-20%/ 63 V EL 
-20%/ 63 V EL 
-20%/ 63 V EL 



J 1 54.25.0003 3-Pol Power Coi 

J 2 54.25.0003 3-Pol Power Coi 



AMP 

AMP 



MP 1 

MP 2 

MP 3 



1.727.342.11 
1.727.342. 10 
1.010.020.22 



1 pcs SP. MOTOR FILTER PCB . 

1 pcs No. label 

2 pcs Rivetnut 1=15 



P 1 54.01.0220 

P 2 54.01.0223 



9 Pol CIS Pin Strip 

7 Pol CIS Pin Strip 



St 

St 

St 



<00> R. . 

<01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 

(00) R. . 

(01) R. . 
R. . 
R. . 



.9 

10 

11 



57.11.3472 

57.11.3471 
57.11. 3223 

57.11.3472 
57.11.3471 
57.11.3471 
57.11.3471 
57.11.3471 
57.11.3471 

57.11.3103 

57.11.3103 



4.7 kOhra 
470 Ohm 
22 kOhm 
4.7 kOhra 

470 Ohm 
470 Ohra 
470 Ohm 
470 Ohm 
470 Ohm 

10 kOhm 
10 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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CAPSTAN MOTOR CONTROL 


SC 


1 . 72 7 . 330 . 2N 
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CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.727.330.24 



STUDER A807 MKII 



IHD. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND . 


POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




IC. 


. .2 


50.09.0107 


RC 4559 


uPC 4559 Dual Op-Amp. 




Ra/NEC 




R. 


. .23 


57.11 .3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .142 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. .3 


50.09.0101 


LF 353 N 


TL 072 CP Dual Op-Amp. 


Bi-JFET 


NS/TI 




R. 


. .24 


57.11.3105 


1 HOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .143 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. .4 


50.05.0283 


LM 393 N 


LM 393 P Dual Comp. 




NS/TI 




R. 


. .25 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




<0^) 


R. . .145 


57.56.5108 


0.1 Ohm 


lOX/ 4.0 W/ Wire 






IC. 


. ,5 


50.05. 0283 


LM 393 N 


LM 393 P Dual Comp. 




NS/TI 




R. 


. .26 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




<01) 


R. . .145 


57.56.5478 


0.47 Ohm 


lOX/ 4.0 W/ Wire 






IC. 


. .6 


50.05.0158 


NE 555 N 


LM 555 CN 




Sig/NS 




R . 


. .27 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




<00) 


R. . .146 


57.56.5108 


0.1 Ohm 


lOX/ 4.0 W/ Wire 






IC. 


. .7 


50.05.0283 


LM 393 N 


LM 393 P Dual Comp 




NS/TI 




R. 


. .28 


57.11 .3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




<01> 


R. . .146 


57.56. 5478 


0.47 Ohm 


lOX/ 4.0 W/ Wire 






IC. 


. .8 


50.17.1153 


74 HC 153 










R. 


. .30 


57.11.3393 


39 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .147 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. .9 


50.05.0206 




Capatan motor comm . Ctl 


1.727.331 . 


20 St 




R. 


. .31 


57.11.3242 


2.4 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . . 148 


57.11 .3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. 10 


50.07.0526 


. .4526. . 










R. 


. .32 


57.11.3332 


3 . 3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .149 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


.11 


50.07.0538 


. .4538. . 






Ph/Mot 




R. 


. .33 


57.11 .3822 


8.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .150 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


.12 


50.07.0018 


. .4094 . . 










R. 


. .34 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .151 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. 13 


50.07.0526 


. .4526. . 










R. 


. .35 


57.11.3221 


220 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .152 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. 14 


50.07.0024 


. .4052. . 










R. 


. .36 


57.11 .3333 


33 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .153 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


. 15 


50.09.0101 


LF 353 N 


TL 072 CP Dual Op. Amp. 


Bi-JFET 


NS/TI 




R. 


. .37 


57.11.3133 


13 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .154 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


.16 


50.09.0107 


RC 4559 


uPC 4559 Dual Op-Amp. 




Ra/NEC 




R. 


. .38 


58.01 .8103 


10 kOhm 


lOX/ 0.5 W/ CERMET/ lin. Trimmpot. 




(00) 


R. . .155 


57.11.3120 


12 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


.17 


50.09.0101 


LF 353 N 


TL 072 CP Dual Op. Amp. 


Bi-JFET 


NS/TI 




R. 


. .39 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




<0i> 


R. . .155 


57.19.0330 


33 Ohm 


5Z/ 0.33W/ /!\ fusible resistor 






IC. 


.18 


50.07.0538 


. .4538. . 






Ph/Mot 




R. 


. .40 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




(00) 


R. . .156 


57.11.3120 


12 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


.19 


50.07.0066 


. .4066. . 










R. 


. .41 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




(01) 


R. . .156 


57.19.0330 


33 Ohm 


5X/ 0.33W/ /!\ fusible resistor 






IC. 


.20 


50.09.0107 


RC 4559 


uPC 4559 Dual Op-Amp. 




Ra/NEC 




R. 


. .42 


57.11 .3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




(00) 


R. . .157 


57.11.3479 


4.7 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






IC. 


.21 


50.17.1000 


74 HC 00 










R. 


. .43 


57.11.3682 


6 . 8 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




(01) 


R. . . 157 


57.19.0479 


4.7 Ohm 


5X/ 0.33W/ /!\ fusible resistor 






IC. 


.22 


50.05.0283 


LM 393 N 


LM 393 P Dual Comp. 




NS/TI 




R. 


. .44 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




(00) 


R. . .1581 


57.11.3479 


4.7 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






















R. 


. .46 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




(01) 


R. . .158 


57.19.0479 


4.7 Ohm 


5%/ 0.33W/ /!\ fusible resistor 






J. . 




54.01.0293 


14 Pole 


CIS Booket atrip 




AMP 




R. 


. .47 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .159 


57.11.3120 


12 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






J. . 


. .2 


54.01.0241 


4 Pole 


CIS socket atrip 




AMP 




R, 


. .48 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .160 


57.11.3120 


12 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






J. . 


. .3 


54.01.0215 


12 Pole 


CIS socket atrip 




AMP 




R. 


. .50 


57.11.3104 


100 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .161 


57.11.3822 


8.2 kOhra 


IX/ 0.25W/ MF 






J. . 


. .4 


54.01.0241 


4 Pole 


CIS BOoket atrip 




AMP 




R. 


. .51 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .162 


57.11.3563 


56 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






















R. 


. .52 


57.11.3153 


15 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .164 


57.11.3473 


47 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








. .1 


.022.222.00 


16 uH 


HF-Coil 




St 




R. 


. .53 


57.11.3153 


15 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .165 


57.11.3154 


150 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






L. . 


. .2 


.022.222.00 


16 uH 


HF-Coi 1 




St 




R. 


. .54 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .166 


57.11.3223 


22 kOhm 








L. . 


. . 3 


.022.251.00 


196 uH 


Filter Coil 




St 




R. 


. .55 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






R. . .167 


57.11.5225 


2.2 MOhm 


5X/ 0.25W/ MF 






















R. 


. .56 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















MP. 


= . 1 


.727.330.12 


1 pee 


PC Board 




St 




R. 


. .57 


57.11.3221 


220 Ohm 


IX/ 0.25H/ MF 






RZ 1 


57.88.4103 


8A10 kOhm 


5X/ Single Line 






MP. 


. .2 


.727.400.01 


1 pee 


Heataink 




St 




R. 


. .58 


57.11.5475 


4.7 MOhm 


5X/ 0.25W/ MF 


















MP. 


. .3 


21.99.0180 


2 pee 


M3 * 5 CroBB receaaed oval head scr 


ew 




R. 


. .59 


57.11.3104 


100 kOhm 


IX/ 0.25H/ MF 






TP 1 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 






MP. 


. .4 


21.53.0355 


2 pea 


M3 A 8 Hexagon Bocket head cap acre 






R. 


. .60 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP. . . .2 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 






MP. 


. .5 


24.16.2030 


2 pea 


Serrat lock waaher D3. 2/6.0 






R. 


. .61 


57.11.3331 


330 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP .... 3 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 






MP. 


. .6 


37.01.0101 


4 pcB 


Disc apring D3 . 2/8 . 0 A 


0.3 






R. 


. .62 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP 4 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 
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IMD. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS . NO . 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




MP. 


. .7 


50.20.0404 


2 pee 


Ineulating paaa through 


D6.0/3.5 






R. 


. .63 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP 5 


54.02.0320 




Tab 






MP. 


. .8 


.010.098.27 


2 pcB 


Distance socket D3.1/7. 


A 2.3 


St 




R. 


. .64 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP 6 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 






MP. 


. .9 


50.20. 0305 


2 pea 


Greased i neulat ion for 


ro 220 






R. 


. .65 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP 7 


54.02.0320 




Tab 






MP. 


.10 


.727.330.10 


1 pee 


No. label 




St 




B. 


. .66 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP 8 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 






MP. 




.727.331.01 


1 pee 


No. label 5 A 17 




St 




R. 


. .67 


57.11.3331 


330 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






TP 9 


54.02.0320 




Tab 






MP. 


.12 


43.01.0108 


1 pee 


ESE label 








R. 


. .68 


57.11. 3392 


3.9 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















MP. 


. 13 


.101.001.24 


1 pee 


Hardware label -24 




St 




R. 


. .69 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






W 1 


1 .010.321.64 




Wire Bridge 






















R. 


. .70 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















P. . 


. . 1 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 








R. 


. .71 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .1 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






P. . 


. .2 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 








R. 


. .72 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .2 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 








. .3 


54.02. 0320 


1 Pole 


Tab 








R. 


. .73 


57.11.3331 


330 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .3 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






P. . 


. -4 


54.02.0320 


1 Pole 


Tab 








R. 


. .74 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .4 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






P. . 


. .5 


54.02.0320 


1 Polo 


Tab 








R. 


. .75 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .5 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






















R. 


. .76 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .6 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 








. . 1 


50.03.0514 


BF 366 


NPN 




Mot 




R. 


. .77 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


. .2 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. 


. .80 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


. .3 


50.03.0351 


BC 327-25 


PNP 








R. 


. .81 


57.11.3333 


33 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . .9 


53.03.0168 




IC socket 








. .4 


50.03.0351 


BC 327-25 


PNP 








R. 


. .82 


57.11.3333 


33 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


. .5 


50.03.0491 


BC 546 B 


NPN 








R. 


. .84 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .11 


53.03.0168 


16 Pole 


IC socket 






Q. . 


. .6 


50.03.0749 


BD 679 


Dari . NPN 


<Bee note 1 


) Ph/SGS 




R. 


. .85 


57.11.3333 


33 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .12 


53.03.0168 


16 Pole 


IC socket 






a. . 


. .7 


50.03.0799 


BD 680 


Dari. PNP 


(see note 1 


> Ph/SGS 




R. 


. .86 


57.11.3333 


33 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . 13 


53.03.0168 


16 Pole 


IC socket 






Q. . 


. .8 


50.03.0351 


BC 327-25 


PNP 








R. 


. .87 


57.11.3474 


470 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .14 


53.03.0168 


16 Pole 


IC socket 






Q. . 


. . 9 


50.03.0491 


BC 546 B 


NPN 








R. 


. .88 


57.11.3223 


22 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .15 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






Q. . 


.10 


50.03.0749 


BD 679 


Dari . NPN 


(eee note 1 


) Ph/SGS 




R. 


. .89 


57.11.3223 


22 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .16 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






Q. . 


.11 


50.03.0799 


BD 680 


Dari . PNP 


<b© 8 not® 1 


> Ph/SGS 




R. 


. .90 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .17 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






Q. . 


. 12 


50.03.0351 


BC 327-25 


PNP 








R. 


. .91 


57.11.3104 


100 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC, .18 


53.03.0168 


16 Pole 


IC socket 






Q. . 


,13 


50.03.0491 


BC 546 B 


NPN 








R. 


. .92 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. . 19 


53.03.0167 


14 Pole 


IC socket 






Q. . 


■ 14 


50.03.0749 


BD 679 


Dari . NPN 


<88® note 1 


) Ph/SGS 




R. 


. ,93 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .20 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






a. . 


. 15 


50.03.0799 


BD 680 


Dari. PNP 


(aee note 1 


) Ph/SGS 




R. 


. .94 


57.11.3104 


100 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .21 


53.03.0167 


14 Pole 


IC socket 






a . . 


. 16 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B BC 550 B NPN 








R. 


. .95 


57.11.3105 


1 MOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






XIC. .22 


53.03.0166 


8 Pole 


IC socket 






Q. . 


. 17 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B BC 550 B NPN 








R. 


. .96 


57.11.3105 


1 MOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


. 18 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. 


. .97 


57.11.3563 


56 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


. 19 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. 


. .98 


57.11.3104 


100 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.20 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. 


. .99 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.21 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. 


.100 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.22 


50.03.0351 


BC 327-25 


PNP 








R. 


.101 


57.11.3221 


220 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.23 


50.03.0340 


BC 337-25 


NPN 








R. 


.102 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 
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MANUF. 




Q. . 


.24 


50.03.0515 


BC 307 B 


BC 557 B BC 560 B PNP 








R. 


.103 


57.11.3104 


100 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.25 


50.03.0626 


BC 640 


PNP 








R. 


.106 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




<01 > . 


15.10.90 Fub 


e reaistoro ii 


Ttpl ement ed . 








Q. . 


.26 


50.03.0551 


BC 639 


NPN 








R. 


.107 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.27 


50.03.0492 


BC 556 B 


PNP 








R. 


.108 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




Note . 


1 - For exes 


llent wow and 


flutter val 


ueo at 3.75 ipa the NPN - 






Q . . 


.28 


50.03.0491 


BC 546 B 


NPN 








R. 


.109 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






respecti 




should be from the same 






Q. . 


.29 


50.03.0626 


BC 640 


PNP 








R. 


.110 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.30 


50.03.0551 


BC 639 


NPN 








R. 


.111 


57.11.3681 


680 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.31 


50.03.0491 


BC 546 B 


NPN 








R. 


.112 


57.11.3273 


27 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




MATERIALS: CER = 




EL = Elec 


trolytic/ MF = Metalf ilm 






Q. . 


.32 


50.03.1502 


IRF 522 


MTP 8N10 Power FET N- 


Channel 


IR/Mot 




R. 


.113 


57.11.3273 


27 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






PETP = 




/ PS = Poly 


atyrol/ PP = Polypropylen 






Q. . 


.33 


50.03.1552 


IRF 9532 


MTP 8P10 Power FET P- 


Channel 


IR/Mot 




R. 


.114 


57.11.3124 


120 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















Q. . 


.34 


50.03.0515 


BC 307 B 


BC 557 B BC 560 B PNP 








R. 


.115 


57.11.3105 


1 MOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




MANUFACTURER: AMP 




4- 


Ph = Philips 






Q. . 


.35 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B BC 550 B NPN 








R. 


.116 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






Fc 






Ra = Raytheon 






Q. . 


.36 


50.03.0329 


WP 146 


p-ch FET 








R. 


.117 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 






GI 






SGS = SGS/Atee 






a. . 


. 37 


50.03.0436 


BC 237 B 


BC 547 B BC 550 B NPN 








R. 


.118 


57.11.3561 


560 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 












r Si e = Siemens 






















8. 


.119 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF f 






Mot 






Sig = SigneticB 






R. . 


. . 1 


57.11 .3681 


680 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. 


.120 


57.11.3561 


560 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






NEC 




+- r- i r- Pn T-p 


St = Studer 






R. . 


. .2 


57.11 .3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. 


.121 


57.11.3181 


180 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 






NS 






TI = Texas Inatrumente 






R. . 


. . 3 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


IX/ 0.25W/ MF 








R. 


.122 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. . 4 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX- 0.25W/ MF 








R. 


.123 


57.11.3911 


910 Ohm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. . 5 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX- 0.25W/ MF 








R. 


.124 


57.11.3333 


33 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. .6 


57.11.3101 


100 Ohm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.125 


57.11.3101 


100 Oh* 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. . 7 


57.11.3121 


120 Ohm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.126 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF '' 


















R. . 


. .8 


57.11.3121 


120 Ohm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.127 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. .9 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.128 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 10 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.129 


57.11.4000 


0 Ohm 




















R. . 


. 1 1 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.130 


57.56.5228 


0.22 Ohm 


5X/ 4.0 W/ Wire 


















R. . 


. 12 


57.11 .3223 


22 kOhm 


IX- 0.25W/ MF 








R. . 


.131 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 13 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.132 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


.14 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.133 


57.11.3105 


1 MOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 15 


57.11.3103 


10 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.134 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 16 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


IX/ 0.25H/ MF 








R. . 


.135 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 17 


57.11 . 3682 


6.8 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.136 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 18 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.137 


57.11.3154 


150 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 19 


57.11 .3822 


8.2 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.138 


57.11.3123 


12 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


. 20 


58.01.8501 


500 Ohm 


lOX/ 0.5 W/ CERMET/ lin. 


Trimmpot. 






R. . 


.139 


57.11.3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


.21 


57.11.3273 


27 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 








R. . 


.140 


57.11.3122 


1.^ kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


















R. . 


.22 


57.11 .3103 


10 kOhm 


IX./ 0.25H/ MF 








R. . 


.141 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 




ORIG 88/03/07 < 
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6/51 



STUDER A807 MKII 



CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 1 .727.335.20/1 .727.335.21 



RE1; 1.111.230.01 
1.121.230.00 

^ jiJbli 

I K 




© 7.3.88 OP 


© . . IQ . . IQ . . 




~' \ ' 1 1 


A 807 OR 20 


.PAGE 3 OF 3 


ST[yp[i^ 


CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 


SC 


0 . 127 . 335 . 20 



6/53 




STUDER A807 MKII 



CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 1.727.335.20 



53.03,0168 (8x ) 



53.03.0^67 ( 2 x) 



53.03.0166 (12x ) 



1101 . 001-20 



1 727. 330-10 




1727 . 400-01 



Q6, 10, 11 

AND 

Q7, 11, 15 

MUST BE THE SAME TYPE FROM 
SA ME MANUFACTURE R! 

1 . 001 . 1)0 



.■59.06.0332 
59.06.0103 
59.06.0332 
59.06.0222 
59.06.5682 
59.05.1223 
59.34.4331 
59.26.5229 
59.26.0680 
59.22.6100 
59.22.8100 
59.06.0683 
59.34.5561 
59.06.0222 
59 . 06 . 0222 
59.06.0683 
59.22.8221 

50.04.0125 
50.04.0125 
50.04. 1101 
50.04.1112 
50.04.0512 
50.04.1112 
50.04.0134 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0127 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0508 
50.04.0508 



3.3 nF 
10 nF 
3.3 nF 
2.2 nF 
6.8 nF 
22 nF 



68 nF 
560 pF 
2.2 nF 
2.2 nF 



1N4448 

1N4448 
3.9 V 
5.1 V 
1S5818 
5.1 V 

1N3595 DHD 
1M4448 
1N4448 
BAS 40-02 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4935 
1N4935 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP . 

PP 

CER 

SAL 

SAL 

EL 



20X 

207 . 

-207 



63 \ 
63 V 
63 V 
63 V 
63 V 
63 V 



PETP 

CER 

PETP 

PETP 

PETP 



EL 



< 1 nA 0 125 ’ 



50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
200 V 
200 V 



BAT 85/ BAT ■ 



STUDER 



.0137 TBA 129 F«-ZF-Amp. / Di < 

90/10/15 GP CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 



PL 1.727.335.20 PAGE 



6/54 




STUDER A807 MKII 



CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 1 .727.335.20 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



50.09.0107 

50.09.0101 

50.05.0283 

50.05.0283 

50.05.0158 

50.05.0283 

50.17.1153 

50.05.0206 

50.07.0526 

50.07.0538 

50.07.0018 

50.07.0526 

50.07.0024 

50.09.0101 

50.09.0.107 

50.09.0101 
50.07.0538 
50.07.0066 
50.09.0107 
50. 17. 1000 
50.05.0283 

54.01 .0293 
54.01 .0241 
54.01 .0215 
54.01 .0241 

1.022.222.00 

1.022.222.00 

1.022.251.00 

1.727.330. 12 

1.727.400.01 
21.99.0180 
21.53.0355 
24.16.2030 

37.01 .0101 



RC 4559 
LF 353 N 
LM 393 N 
LM 393 N 
NE 555 N 
LM 393 N 
74 HC 153 

. .4526. . 
. .4538. . 
. .4094 . . 
. .4526. . 
. .4052. . 
LF 353 B 
RC 4559 
LF 353 N 
. .4538 . . 
. .4066 . . 
RC 4559 
74 HC 00 
LM 393 N 

14 Pole 
4 Pole 
12 Pole 
4 Pole 



2 pci 
2 pci 



uPC 4559 
TL 072 CP 
LM 393 P 
LM 393 P 
LM 555 CN 
LM 393 P 



TL 072 CP 
uPC 4559 
TL 072 CP 



Dual Op. Amp. 
Dual Op.Aap. 
Dual Comp . 
Dual Comp . 



Ctl . 1.727.331.20 



Ra/NEC 

NS/TI 

NS/TI 

NS/TI 

Sig/NS 

NS/TI 

St 



Dual Op. Amp. 
Dual Op. Amp. 
Dual Op. Amp. 



CIS I 
CIS 1 
CIS 1 
CIS I 



Heata i nk 
M3 A 5 Cr. 
M3 A 8 He: 



NS/TI 

Ra/NEC 

NS/TI 

Ph/Mot 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



<01) 90/10/15 GP CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 



PL 1 .727.335.20 PAGE 



STUDER 



57.11.3102 
57.11.3105 
57 11.3103 

57.11.3103 
57.11 .3103 
57.11.3103 
57.11.3393 
57.11.3242 

57.11.3332 
57.11.3822 

57.11.3152 

57.11.3221 

57.11.3333 
57.11.3133 
58.01.8103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3602 
57.11.3332 
57.11.3103 
57.11.3472 

57.11.3222 
' 57.11.3104 

57.11.3562 
: 57.11.3153 

57.11.3153 
57.11.3562 
57.11.3562 
57.11.3562 
57.11.3221 

1 57.11.5475 

i 57.11.3104 

' 57.11.3102 

57.11.3331 
: 57.11.3392 

(01) 90/10/15 GP 



.25W/ 

■ 25W/ 
• 25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 

■ 25W/ 
.25W/ 
-25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.5 W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 

■ 25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
-25W/ 
.25W/ 
.25H/ 
.25W/ 
-25W/ 

■ 25W/ 

■ 25W/ 
.25H/ 

■ 25W/ 
.25W/ 
.25W/ 
-25W/ 
.25W/ 

■ 25W/ 



CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 



1 kOhm 
1 MOhm 
10 kOhm 
10 kOhn 
10 kOhra 
10 kOhm 
39 kOhm 

2.4 kOhm 
3.3 kOhra 
8.2 kOhn 

1 .5 kOhiB 



13 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhn 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhra 
6.8 kOhm 
3.3 kOhra 
10 kOhm 
4.7 kOhra 
2.2 kOhm 
100 kOhra 
5.6 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 
5.6 kOhra 
5.6 kOhm 
5.6 kOhra 



57.11.3102 

57.11.3332 

57.56.5108 

57.56.5478 

57.56.5108 

57.56.5478 

57.11.3152 

57.11.3562 

57.11.3562 
57.11.3152 
57.11.3392 
57.11.3102 

57.11.3472 
57.11.3152 
57.11.3120 
.57.19.0330 
57.11.3120 
.57.19.0330 
57.11.3479 
57.19.0479 
57.11.3479 
57.19.0479 
57.11.3120 
57.11.3120 
57.11.3822 

57.11.3563 

57.11.3473 
57.11.3154 
57.11.3223 
57.11.5225 

57.88.4103 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 



1 kOhm 
3 kOhra 
1 Ohm 
47 Ohra 
1 Ohm 
47 Ohm 

5 kOhm 

6 kOhm 

6 kOhm 
5 kOhm 
9 kOhm 
1 kOhra 

7 kOhm 
5 kOhra 

12 Ohm 



12 Ohm 
33 Ohm 
4.7 Ohm 
4.7 Ohm 
4.7 Ohm 
4.7 Ohm 
12 Ohm 
12 Ohra 
8.2 kOhm 



8a 10 kOhm 
1 Pole 



1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
10%/ 4.0 H/ Hi 
10%/ 4.0 W/ Hi 
10%/ 4.0 H/ Hi 
10%/ 4.0 W/ Hi 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.33W/ / ! 
1%/ 0.25H/ MF 
5%/ 0.33W/ / ! 
1%/ 0.25H/ MF 
5%/ 0.33W/ /! 
1%/ 0.25H/ MF 
5%/ 0.33W/ / ! 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 

5%/ Single Li 

Tab 

Tab 

Tab 

Tab 



PL 1.727.335.20 PAGE 



S T U D E ! 



(01) 90/10/15 GP CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 



-.727.335.20 PAGE 



IND. POS.MO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



MP 

MP 

HP 

MP 

MP 

MP 

HP 



.8 

.9 

10 



50.20.0404 
1.010.098.27 
50.20.0305 
1.727.335.10 
1.727.331.01 
43.01 .0108 
1 . 101 . 001.20 



2 pc B Insulating paas through D6.0/3.5 

2 pea Distance socket D3. 1/7.0 A 2 . 3 

2 pea Gr eaa ed insulation for TO 220 

1 pc e No . label 

1 pee No. label 5 A 17 

1 pee ESE label 

1 pc e Hardware label -20 



P 

P 

P 

P 

P 



1 54.02.0320 

2 54.02.0320 

3 54.02.0320 

4 54.02.0320 

5 54.02.0320 



1 Pol 
1 Pol 
1 Pol 
1 Pol 
1 Pol 



Tab 

Tab 

Tab 

Tab 

Tab 



St 

St 

St 

St 



Q 1 

Q 2 

a 3 

Q 4 



Q ..... 6 

Q 7 

Q 8 

Q 9 

Q. ... 10 

Q 11 

Q. ... 12 
Q. ... 13 
Q. ... 14 

Q 15 

Q. ... 16 

a 17 

Q. . . .18 
Q. ... 19 

Q 20 

Q. . . .21 
Q. . . .22 
Q. . . .23 



50.03.0514 

50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0351 

50.03.0491 

50.03.0749 

50.03.0799 

50.03.0351 

50.03.0491 

50.03.0749 

50.03.0799 

50.03.0351 

50.03.0491 

50.03.0749 

50.03.0799 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0340 



BF 366 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 327-25 
BC 546 B 
BD 679 
BD 680 
BC 327-25 
BC 546 B 
BD 679 
BD 680 
BC 327-25 
BC 546 B 
BD 679 
BD 680 
BC 237 B 
BC 237 B 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 337-25 



Dari . 



Dari . 



Dari . 

Dari . 

BC 547 B BC 550 B 
BC 547 B BC 550 B 



NPN 

KPN 

PSP 

PNP 

NPN 

NPN (aee 
PNP (aee 
PNP 
NPN 

NPN <aee 
PNP (aee 
PNP 
NPN 

NPN (aee 

PNP (aae 

NPN 

NPN 

KPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 



>te 1) Ph/SGS 
)to 1) Ph/SGS 



)te 1) Ph/SGS 
>te 1) Ph/SGS 



)te 1) Ph/SGS 
)te 1) Ph/SGS 



R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



,63 57.11.3222 

64 57.11.3152 

,65 57.11.3332 

66 57.11.3102 

67 57.11.3331 

68 57.11.3392 

,69 57.11.3222 

70 57.11.3152 

71 57.11.3332 

72 57.11.3102 

73 57.11.3331 

74 57.11.3392 

75 57 . 11.3222 

76 57.11.3152 

77 57.11.3332 

80 57.11.3682 

81 57.11.3333 

82 57.11.3333 

84 57.11.3332 

85 57.11.3333 

86 57.11.3333 

87 57.11. 3474 

88 57.11. 3223 

89 57.11. 3223 

90 57.11.3222 

91 57.11. 3104 

92 57.11.3122 

93 57.11.3222 

94 57.11.3104 

95 57.11.3105 

96 57.11.3105 

97 57.11.3563 

98 57.11. 3104 

99 57.11.3562 

LOO 57.11 .3562 

101 57.11.3221 

L02 57.11.3562 



2.2 

1.5 

3.3 

1 

330 
3.9 
2.2 
1 . 5 



330 

3.9 

2.2 

1.5 

3.3 

6.8 

33 

33 

3.3 

33 

33 

470 

22 

22 

2.2 

100 

1.2 

2.2 

100 



56 

100 



220 

5.6 



kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhra 

Ohm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

Ohm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhra 

kOhm 

kOhra 

kOhm 

MOhm 

MOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

kOhm 

Ohm 

kOhm 



1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%, 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%, 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%, 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%, 0.25W/ MF 
1%, 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%- 0.25W/ MF 
1%, 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%, 0.25H/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



TP 5 

TP. . , .6 
TP. . . .7 

TP 8 

TP .... 9 



54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 



Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 



W 1 1.010.321.64 



Hi: 



Bridge 



XIC. . . 1 
XIC. . .2 
XIC. . .3 
XIC. . .4 
XIC. . .5 
XIC . . .6 
XIC. . .7 
XIC . . .8 
XIC. . .9 
XIC. .10 
XIC. . 11 
XIC . . 12 
XIC. . 13 
XIC. .14 
XIC. . 15 
XIC. .16 
XIC. . 17 
XIC. .18 
XIC. .19 
XIC. .20 
XIC. .21 
XIC . .22 



53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0168 

,53.03.0167 

53.03.0166 

53.03.0167 
53.03.0166 



8 Pol. 
8 Pol. 
8 Pol. 
8 Poll 
8 Pol. 
8 Pol. 
16 Pol. 
16 Pol. 
16 Poll 
16 Poll 
16 Pol. 
16 Poll 
16 Pol. 
8 Pol. 
8 Pol. 
8 Pol. 
16 Poll 
14 Poll 
8 Pol. 
14 Pol. 
8 Pol. 



IC Bocket 
rc socket 
IC Bocket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
I C socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 

IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 



S T U D E 
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IND. POS.NO. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



Q. . . .24 
a. . . .25 
a. . . .26 

Q 27 

Q. . . .20 

Q 29 

a 30 

a 31 

Q 32 

Q 33 

Q. . . .34 

Q 35 

Q 36 

Q 37 



50.03.0515 

50.03.0626 

50.03.0551 

50.03.0492 

50.03.0491 

50.03.0626 

50.03.0551 

50.03.0491 

50.03.1502 

50.03.1552 

50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0329 

50.03.0436 



BC 307 B 
BC 640 
BC 639 
BC 556 B 
BC 546 B 
BC 640 
BC 639 
BC 546 B 
IRF 522 
IRF 9532 
BC 307 B 
BC 237 B 
HP 146 
BC 237 B 



BC 557 B BC 560 B 



PNP 

PSP 

NPN 

PNP 

NPN 



NPN 

NPN 

MTP 8N10 Power PET N-Chai 
MTP 8P10 Power FET P-Chai 
BC 557 B BC 560 B PNP 
BC 547 B BC 550 B NPN 
p-ch FET 
BC 547 B BC 550 B NPN 



IR/Mot 

IR/Mot 



R 1 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R 10 

R. . . .11 

R 12 

R 13 

R 14 

R 15 

R 16 

R. . . .17 
R. ... 18 

R 19 

R. . . .20 

R 21 

R. . . .22 



57.11.3681 

57.11 .3102 
57.11.3472 
57.11 .3472 
57.11 .3472 

57.11 .3101 
57.11 .3121 
57.11 .3121 

57.11.3103 
57.11.3103 

57.11 .3102 
57.11. 3223 

57.11.3103 
57.11 .3103 
57.11.3103 
57.11 .3562 

57.11.3682 
57.11 .3822 
57.11. 3822 
58.01 .0501 
57.11 .3273 
57.11 .3103 



680 Ohra 
1 kOhra 
4.7 kOhra 
4.7 kOhm 

4.7 kOhra 
100 Oh* 
120 Ohra 
120 Ohm 

10 kOhra 
10 kOhra 
1 kOhra 
22 kOhra 
10 kOhra 
10 kOhra 
10 kOhra 
5.6 kOhra 

6.8 kOhra 
8.2 kOhra 
8.2 kOhra 
500 Ohra 

27 kOhra 
10 kOhra 



1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 H/ CERMET. 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 



Tr i iirapot . 



R. . . 103 
R. . . 106 
R. . . 107 
R. . .108 
R. . . 109 
R. . .110 
R. . . Ill 
R. . .112 
R. . . 113 
R. . . 114 
R. . . 115 
R. . , 116 
R. . . 117 
R. . . 118 
R. . . 119 
R. . . 120 
R. . . 121 
R. . .122 
R. . . 123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . . 126 
R. . . 127 
R. . . 128 
R. . . 129 
R. . . 130 
R. . .131 
R. . . 132 
R. . . 133 
R. . .134 
R. . .135 
R. . . 136 
R. . . 137 
R. . . 138 
R. . . 139 
R. . . 140 
R. . . 141 



57.11. 3104 

57 . 1 1.3102 
57.11. 3822 
57.11. 3822 
57.11.3472 
57.11.3472 

57.11.3681 
57.11.3273 
57.11. 3273 
57.11.3124 

57.11.3105 

57.11.3332 

57.11. 3682 
57.11.3561 

57.11.3103 
57.11.3561 
57.11 .3181 

57.11 .3122 
57.11. 3911 

57.11.3333 

57.11. 3101 
57.11.3472 

57.11.3102 
57.11.3102 
57.11.4000 
57.56.5228 
57.11. 3102 
57.11.3332 
57.11. 3105 
57.11 .3222 
57.11.3152 
57.11.3332 
57.11. 3154 

57.11 .3123 
57.11. 3102 
57.11. 3122 
57.11.3472 



100 kOhm 
1 kOhm 
8 . 2 kOhra 

8.2 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
680 Ohra 

27 kOhm 
27 kOhra 
120 kOhm 
1 MOhm 

3.3 kOhm 
6.B kOhm 
560 Ohm 

10 kOhra 
560 Ohm 
180 Ohra 

1.2 kOhm 
910 Ohm 

33 kOhm 
100 Ohra 
4.7 kOhm 
1 kOhra 
1 kOhm 

0 Ohra 
0.22 Ohm 

1 kOhm 

3.3 kOhm 
1 MOhm 

2.2 kOhm 
1 . 5 kOhm 

3.3 kOhm 
150 kOhra 

12 kOhm 
1 kOhm 
1.2 kOhra 
4.7 kOhra 



1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%, 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 

5%/ 4.0 H/ Wii 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%- 0.25W, MF 
1%/ 0.25W- MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%- 0.25W/ MF 



(01) 15.10.90 Fuse resistors implemented . 

Note 1 - For excellent wow and flutter values at 3.75 ips the NPN - 
respective the PNP - Transistors should be from the same 



MATERIALS: CER = Cerai 
PETP = Poly. 



EL = Electrolyt: 
:f o i 1 / PS = Polyetyrol, 



MF = Metalf ilm 
PP = Polypropylen 



MANUFACTURER: AMP 



NEC 

NS 



AMP Incorporated 
Fairchild 

General Instruments 
International Rectifi' 
Motorola 

Nippon Electric Corp . 
National Semi conducto: 



Ph = Philips 

Ra = Raytheon 

SGS = SGS/Ates 

Sis = Si emena 

Si g = Si gnet i ce 

St = Studer 

TI - Texas Instruments 



ORIG 88/03/21 (01) 90/10/15 
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STUDER A807 MKII 



CAPSTAN MOTOR CONTROL HS 1.727.335.21 



IHD. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



IC 2 

IC 3 

IC 4 

IC 5 

IC 6 

IC 7 

IC 8 

IC 9 

IC. . .10 
IC. . .11 
IC. . . 12 
IC. . .13 
IC. . . 14 
IC. . .15 
IC. . . 16 
IC. . .17 
IC. . . 18 
IC. . .19 
IC. . .20 
IC. . .21 
IC. . .22 



50.09.0107 

50.09.0101 

50.05.0283 

50.05.0283 

50.05.0158 

50.05.0283 

50.17.1153 

50.05.0206 

50.07.0526 

50.07.0538 

50.07.0018 

50.07.0526 

50.07.0024 

50.09.0101 

50.09.0107 

50.09.0101 

50.07.0538 

50.07.0066 

50.09.0107 

50.17.1000 

50.05.0283 



RC 4559 
LF 353 N 
LM 393 N 
LM 393 N 
NE 555 N 
LM 393 N 
74 HC 153 

. .4526. . 
. .4538. . 

. .4094. . 

. .4526. . 
. . 4052. . 
LF 353 N 
RC 4559 
LF 353 N 
. .4538. . 
. .4066. . 
RC 4559 
74 HC 00 
LM 393 N 



uPC 4 559 Dual Op. Amp. Ray NEC 

TL 072 CP Dual Op. Amp. Bi-JFET NSyTI 

LM 393 P Dual Comp. NS/TI 

LM 393 P Dual Comp. NS/TI 

LM 555 CN Sig/NS 

LM 393 P Dual Comp NS/TI 

Capstan motor comm. Ctl . 1.727.331.20 St 

Ph/Mot 

TL 072 CP Dual Op. Amp. Bi-JFET NS/TI 

uPC 4559 Dual Op. Amp. Ra/NEC 

TL 072 CP Dual Op. Amp. Bi-JFET NS/TI 

Ph/Mot 

uPC 4559 Dual Op. Amp. Ra/NEC 

LM 393 P Dual Comp. NS/TI 



J 1 54.01.0293 14 Poli 

J 2 54.01.0241 4 Pol^ 

J 3 54.01.0215 12 Pol. 

J 4 54.01.0241 4 Pol. 



CIS socket strip 

CIS socket strip 
CIS socket strip 
CIS socket strip 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



L 1 1.022.222.00 

L 2 1.022.222.00 

L 3 1.022.251.00 



16 uH HF-Coi 1 

16 uH HF-Coi 1 

.96 uH Filter Coil 



St 

St 

St 



MP 1 1.727.330.12 

MP. . . .2 1.727.400.01 

MP. . . .3 21.99.0180 

MP....4 21.53.0355 

MP 5 24.16.2030 

MP. . . .6 37.01.0101 



1 pee PC Board 

1 pee Heatsink 

2 pcs M3 * 5 Cross recessed oval head 

2 pc 8 M3 A 8 Hexagon socket head cap i 

2 pcs Serrat lock washer D3 . 2/6 . 0 

4 pcs Disc spring D3. 2/8.0 * 0.3 



St 

St 



R. . . .22 

R. . . .23 

R 24 

R 25 

R. . . .26 

R 27 

R. . . .28 

R 30 

R 31 

R. . . .32 
R. . . .33 

R 34 

R 35 

R. . . .36 

R 37 

R. . . .38 
R. . . .39 
R. . . .40 

R. . . .42 

R 43 

R. . . .44 

R 46 

R 47 

R. . . .48 
R. . . .50 

R 51 

R 52 

R. . . .53 

R 54 

R 55 

R. . . .56 
R. . . .57 

R 58 

R. . . .59 
R. . . .60 
R. . . .61 



57.11.3103 

57.11. 3102 
57.11.3105 

57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3393 
57.11.3242 

57.11.3332 
57.11.3822 

57.11.3152 

57.11.3221 

57.11.3333 
57.11.3133 
58.01.8103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3682 
57.11.3332 

57.11.3103 
57.11.3472 

57.11.3222 

57.11.3104 
57.11.3562 

57.11.3153 
57.11.3153 
57.11.3562 
57.11.3562 
57.11.3562 
57.11.3221 
57.11.5475 
57.11.3104 
57.11.3102 
57.11.3331 



10 kOhm 
1 kOhra 
1 MOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
39 kOhm 

2.4 kOhm 
3.3 kOhm 

8.2 kOhm 

1.5 kOhm 
220 Ohm 

33 kOhra 
13 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 

3 . 3 kOhm 
10 kOhm 

4.7 kOhm 
2.2 kOhm 
100 kOhm 

5.6 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 

5.6 kOhm 
5.6 kOhm 

5.6 kOhm 
220 Ohm 

4.7 MOhm 
100 kOhm 

1 kOhm 
330 Ohm 



IX, 0.25W/ MF 

IX, 0.25W/ MF 
IX, 0.25W/ MF 
IX, 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
iOX, 0.5 W/ CERMET, 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX, 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
5X/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



Tri 



R. . . 141 
R. . .142 
R. . . 143 

(00) R...145 

<01) R...145 

(00) R. . .146 

(01) R...146 
R. . . 147 
R. . .148 
R. . . 149 
R. . . 150 

R. . . 152 
R. . .153 
R. . . 154 

(00) R. . .155 

(01) R. . . 155 

(00) R. . . 156 

(01) R...156 

(00) R. . . 157 

(01) R. . .157 

(00) R. . .158 

(01) R...158 
R. . .159 
R. . . 160 
R. . . 161 
R. . . 162 
R. . .164 
R. . . 165 
R. . . 166 
R. . . 167 



57.11.3472 

57.11.3102 

57.11.3332 

57.56.5108 

57.56.5478 

57.56.5108 

57.56.5478 

57.11.3152 

57.11.3562 

57.11.3562 
57.11.3152 
57.11.3392 
57.11.3102 

57.11.3472 
57.11.3152 
57.11.3120 
57.19.0330 
57.11.3120 
57.19.0330 
57.11.3479 
57.19.0479 
57.11.3479 
57.19.0479 
57.11.3120 
57.11.3120 
57.11.3822 

57.11. 3563 

57.11.3473 
57.11.3154 
57.11.3223 
57.11. 5225 



4.7 kOhm 
1 kOhm 
3.3 kOhm 
0.1 Ohm 
0.47 Ohm 
0.1 Ohm 
0.47 Ohm 

1.5 kOhm 

5.6 kOhm 

5.6 kOhm 
1.5 kOhm 
3.9 kOhm 

1 kOhra 

4.7 kOhm 
1.5 kOhra 

12 Ohm 
33 Ohm 
12 Ohm 
33 Ohm 
4.7 Ohm 
4.7 Ohm 
4.7 Ohm 
4.7 Ohm 
12 Ohm 
12 Ohm 

8.2 kOhm 
56 kOhm 
47 kOhm 

150 kOhm 
22 kOhm 

2.2 MOhm 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 

LOX, 4.0 W/ Wir. 

lOX, 4.0 U, Wir. 

LOX, 4.0 W/ Wir. 

LOX, 4.0 W/ Wir. 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
5X, 0.33W/ / ! \ 
IX/ 0.25W/ MF 
5X/ 0.33W/ /! \ 
IX/ 0.25W/ MF 
5X/ 0.33W/ /!\ 
IX/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.33W/ /!\ 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
5X/ 0.25W/ MF 



fusible res i ator 
fusible resistor 



fusible res i ator 



RZ, 



57.88.4103 8*10 kOhra 



5X/ Single Lino 



TP. . . .1 54.02.0320 
TP. . . .2 54.02.0320 
TP. . . .3 54.02.0320 



Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 
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IND. POS.HO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



MP....7 50.20.0404 

MP....8 1.010.098.27 

MP 9 50,20.0305 

HP. . . 10 1.727.335.10 

MP. . .11 1.727.331.01 

MP...12 43.01.0108 

MP. . .13 1.101.001.20 



2 pcs Insulati 

2 pcs Distance 

2 pcs Greased i 

1 pea No. label 

1 pee No . label 

1 pea ESE label 

1 pee Hardware 



g pass through D6 .0/3.5 
socket D3. 1/7.0 * 2.3 
naul at i on for TO 220 

5 * 17 
label -20 



1 54.02.0320 

2 54.02.0320 

3 54.02.0320 

4 54.02.0320 

5 54.02.0320 



1 Pole Tab 
1 Pole Tab 
1 Pole Tab 
1 Pole Tab 
1 Pole Tab 



St 

St 

St 

St 



(00) Q 1 

<02> Q 1 

Q 2 

Q 3 

Q 4 

Q 5 

Q 6 

Q 7 

Q 8 

Q. 9 

Q. . . .10 

Q 11 

Q 12 

Q 13 

Q 14 

Q 15 

Q 16 

Q 17 

Q 18 

Q 19 

Q 20 

Q 21 

Q 22 



50.03.0514 
50.03.0577 
50.03.0340 
50.03.0351 
50.03.0351 
50.03.0491 
50.03.0749 
50.03.0799 
50.03.0351 
50.03.0491 
50.03.0749 
50.03. 0799 
50.03.0351 
50.03.0491 
50.03.0749 
50.03.0799 
50.03.0436 
50.03.0436 
50.03.0340 
50.03.0340 
50.03.0340 
50.03.0340 
50.03.0351 



BF 366 
BF 496 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 327-25 
BC 546 B 
BD 679 
BD 680 
BC 327-25 
BC 546 B 
BD 679 
BD 680 
BC 327-25 
BC 546 B 
BD 679 
BD 680 
BC 237 B 
BC 237 B 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 327-25 



Dari. 

Dari. 



Dari. 
Dari. 
BC 547 B 
BC 547 B 



NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

BC 550 B NPN 

BC 550 B NPN 



NPN 

NPN 

NPN 

PNP 



Mot 



)te 1) Ph/SGS 
)te 1) Ph/SGS 



)te 1) Ph/SGS 
>te 1) Ph/SGS 



>te 1) Ph/SGS 

ite 1) Ph/SGS 



R 62 57.11 

R....63 57.11 

R....64 57.11 

R 65 57.11 

R. . . .66 57.11 

R. . . .67 57.11 

R. . . .68 57.11 

R. . . .69 57.11 

R. . . .70 57.11 

R. . . .71 57.11 

R. . . .72 57.11 

R 73 57.11 

R 74 57.11 

R. . . .75 57.11 

R. . . .76 57.11 

R 77 57.11 

R. . . .80 57.11 

R 81 57.11 

R 82 57.11 

R. . . .84 57.11 

R. . . .85 57.11 

R. . . .86 57.11 

R 87 57.11 

R. . . .88 57.11 

R 89 57.11 

R. . . .90 57,11 

R. . . .91 57.11 

R 92 57.11 

R. . . .93 57.11 

R .... 94 57.11 

R 95 57.11 

R. . . .96 57.11 

R .... 97 57.11 

R 98 57.11 

R , . . . 99 57 . 1 1 

R. . . 100 57.11 

R...101 57.11 



.3392 3.9 kOhra 
.3222 2.2 kOhm 
.3152 1.5 kOhra 
.3332 3.3 kOhm 
.3102 1 kOhra 
.3331 330 Ohm 
.3392 3.9 kOhra 
.3222 2.2 kOhra 
.3152 1.5 kOhm 
.3332 3.3 kOhm 
.3102 1 kOhra 
.3331 330 Ohm 
.3392 3.9 kOhra 
.3222 2.2 kOhm 
.3152 1.5 kOhm 
.3332 3.3 kOhra 
.3682 6.8 kOhm 
.3333 33 kOhra 
.3333 33 kOhm 
.3332 3.3 kOhra 
.3333 33 kOhm 
.3333 33 kOhra 
.3474 470 kOhra 
.3223 22 kOhm 
.3223 22 kOhra 
.3222 2.2 kOhm 
.3104 100 kOhra 
.3122 1.2 kOhm 
.3222 2.2 kOhm 
.3104 100 kOhm 
.3105 1 MOhra 
.3105 1 MOhm 
.3563 56 kOhra 
.3104 100 kOhm 
.3562 5.6 kOhra 
.3562 5.6 kOhm 
.3221 220 Ohm 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
17./ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
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TP 4 

TP. . . .5 
TP ... .6 

TP 7 

TP 8 

TP. . . .9 



54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 



Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 
Pole Tab 



W 1 1.010.321.64 



Wi: 






XIC. . .1 
XIC. . .2 
XIC. . .3 
XIC. . .4 
XIC. . .5 
XIC. . .6 
XIC. . .7 
XIC. . .8 
XIC. . .9 
XIC. .10 
XIC. .11 
XIC. .12 
XIC. .13 
XIC. .14 
XIC. .15 
XIC. .16 
XIC. . 17 
XIC. . 18 
XIC. .19 
XIC. .20 
XIC. .21 
XIC. .22 



53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 

53.03 



,0166 

.0166 

,0166 

.0166 

,0166 

.0166 

,0166 

.0168 

,0168 

.0168 

.0168 

.0168 

,0168 

.0168 

,0166 

.0166 

,0166 

,0168 

.0167 

.0166 

,0167 

,0166 



8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
6 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
16 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
8 Pol 
16 Pol 
14 Pol 
8 Pol 
14 Pol 
8 Pol 



IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
IC socket 
I C socket 
IC socket 
I C socket 
IC socket 
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IHD. POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



Q 23 

Q. . . .24 

a 25 

Q. . . .26 

Q 27 

Q 28 

Q 29 

Q. . . .30 

Q 31 

Q 32 

Q. . . .33 

Q 34 

Q 35 

Q 36 

Q. . . .37 



50.03.0340 

50.03.0515 

50.03.0626 

50.03.0551 

50.03.0492 

50.03.0491 

50.03.0626 

50.03.0551 

50.03.0491 

50.03.1502 

50.03.1552 

50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0329 

50.03.0436 



BC 337-25 
BC 307 B 
BC 640 
BC 639 
BC 556 B 
BC 546 B 
BC 640 
BC 639 
BC 546 B 
IRF 522 
IRF 9532 
BC 307 B 
BC 237 B 
WP 146 
BC 237 B 



BC 557 B BC 560 B 



HPN 

PNP 

PNP 

HPN 

PNP 

NPN 



KPN 

HPN 

MTP 8N10 Power FET N-Chani 
MTP 8P10 Power FET P-Chani 
BC 557 B BC 560 B PNP 
BC 547 B BC 550 B HPN 
p-ch FET 
BC 547 B BC 550 B NPN 



R. 1 

R 2 

B. . . . .3 

R .4 

R. 5 

R 6 

R 7 

R. 8 

R 9 

R 10 

R 11 

R 12 

R 13 

R. . . .14 

R 15 

R 16 

R 17 

R 18 

R 19 

R 20 

R 21 



57.11.3681 

57.11.3102 
57.11.3472 
57.11.3472 
57.11.3472 

57.11.3101 
57.11.3121 
57.11.3121 

57.11.3103 
57.11.3103 

57.11.3102 
57.11.3223 

57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3562 

57.11. 3682 
57.11.3822 
57.11.3822 
58.01.8501 
57.11.3273 



6B0 Ohra 
1 kOhra 
4.7 kOhn 
4.7 kOhra 

4.7 kOhra 
100 Ohra 
120 Ohra 
120 Oh* 

10 kOhn 
10 kOhra 
1 kOhra 
22 kOhra 
10 kOhra 
10 kOhra 
10 kOhra 
5.6 kOhra 

6.8 kOhra 
8.2 kOhra 
8.2 kOhra 
500 Ohra 

27 kOhra 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
LOX, 0.5 H/ CERMET/ 
IX/ 0.25W/ MF 



Tri mmpot . 



R. . ..102 
R. . . 103 
R. . . 106 
R. . . 107 
R. . . 108 
R. . . 109 
R. . . 110 
R. . . Ill 
R. . . 112 
R. . . 113 
R. . . 114 
R. . . 115 
R. . . 116 
R. . . 117 
R. . . 118 
R. . . 119 

R. . . 121 
R. . . 122 
R. . . 123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . . 126 
R. . . 127 
R. . . 128 
R. . . 129 
R. . . 130 
R. . . 131 
R. . .132 
R. . . 133 
R. . . 134 
R. . . 135 
R. . . 136 
R. . . 137 
R. . . 138 
R. . . 139 
R. . . 140 



57.11.3562 

57.11.3104 

57.11.3102 
57.11.3822 
57.11.3822 
57.11.3472 
57.11.3472 

57.11.3681 
57.11.3273 
57.11.3273 
57.11.3124 

57.11.3105 

57.11.3332 

57.11.3682 
57.11.3561 

57.11.3103 
57.11 .3561 
57.11 .3181 

57.11.3122 
57.11.3911 

57.11.3333 

57.11.3101 
57.11 .3472 

57.11.3102 
57.11.3102 
57.11 .4000 
57.56.5228 
57.11.3102 
57.11 .3332 
57.11 .3105 
57.11 .3222 
57.11.3152 
57.11.3332 
57.11.3154 

57.11 .3123 
57.11.3102 
57.11.3122 



5.6 kOhm 
100 kOhra 

1 kOhra 
8.2 kOhra 

8.2 kOhm 

4.7 kOhra 

4.7 kOhra 
680 Ohra 

27 kOhm 
27 kOhra 
120 kOhra 
1 MOhra 

3.3 kOhra 

6.8 kOhra 
560 Ohra 

10 kOhra 
560 Ohra 
180 Ohra 

1.2 kOhra 
910 Ohra 

33 kOhra 
100 Ohra 
4.7 kOh* 
1 kOhra 
1 kOh* 

0 Ohra 
0.22 Ohra 

1 kOhm 

3.3 kOhin 
1 MOhra 

2.2 kOhra 
1.5 kOhra 

3.3 kOhra 
150 kOhra 

12 kOh* 
1 kOhra 
1.2 kOhra 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25H/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 

5X/ 4.0 W/ Wii 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W, MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



(01 ) 15.10. 90 Fuse resistors implemented. 

(02) 07.11.90 Transistor type changed . 



Not< 



int wow and fli 
the PNP - Trai 



Lee at 3.75 ipa the NPN - 
ihould be from the same 



MATERIALS: CER = Cerai 
PETP = Poly. 



EL = El ectro lyt : 
■foil/ PS = Po lystyr ol , 



MF = Metalfilra 
PP = Polypropylen 



MANUFACTURER: AMP 



AMP Incorporated 
Fa irchi Id 

General Instruments 
International Recti f i ‘ 



Nippon Electric Corp . 
National Semiconductor 



Ph = Philips 
Ra = Raythe o 
SGS = SGS/Ate 
Si e = Siemens 
Si g = Signeti 
St = Studer 
T I = Texas I- 



ORIG 88/03/21 



;01) 90/10/15 (02) 90/11/07 
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@ 29.01.90 GP 
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1T[LD[n)[ElE3 COMMAND PANEL BOARD 2UU 



3 



SCH 1 .727.662-00 





























STUDER A807 MKI 

















COMMAND PANEL BOARD 2VU (2CH) 1 . 727 .@ 62.00 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALE 



51 .02.0144 

51.02.0144 

51.02.0144 

51.02.0144 



54.01.0020 

1.011.235.03 

1.011.235.04 

1.011.235.05 

1.011.235.23 

1.011.235.24 

1.011.235.25 

1.011.235.29 

1.011.235.30 

1.011.235.31 

1.011.235.32 

1.011.235.33 

1.011.235.34 

1.727.360.02 

1.727.360.03 

1.727.360.04 

1.727.360.05 
1.727.662.10 
1.727.660.12 

53.03.0221 

1.727.362.93 

21.53.0354 

23.01.2032 

24.16.1030 

43.01.0108 

1.727.360.06 

1.727.360.07 

1.727.360.08 

1.727.360.09 



LED yel D=5 i 
LED yel D=5 i 
LED yel D=5 i 



LED yel D=5 i 
LED red D=5 i 
LED yel D=5 i 
LED grn D=5 i 
LED yel D=5 i 
LED red D=5 i 
LED yel D=5 i 



Plug 2.8*0 
Plug 2 . 8*0 
Plug 2.8*0 
Plug 2.8*0 
Plug 2.8*0 
Plug 2.8*0 




: T U D E R (02) 90/10/25 GP 



COMMAND PANEL BOARD 2VU 



ECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



LED yel D=5 mm 
LED red D=5 mm 
LED grn D=5 mra 
LED red D=5 mm 
LED red 6.35*3.81 



8-Bit Shift Register 
8-Bit Shift Register 
Dual Op. Amp . 

Dual Op. Amp. 

Quad Op . Amp . 

8~Bit Shift Register 
8-Bit Shift Register 
Dual Op . Amp. 

Dual Op. Amp. 

Quad Dp. Amp. 

8-Bit Shift Register 
8— Bit Shift Register O.C. 
8— Bit Shift Register 



0.25W/ MF 

0.25W/ MF 
0.5 H/ PCerm 



0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.5 W/ PCerm 
0.5 W/ PCerm 
0.25W^ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W, MF 
0.25W^ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 



COMMAND PANEL BOARD 2VU 



S T U D E R (02) 90/10/25 GP 




COMMAND PANEL BOARD 2VU (2CH) 1.72?.@6Z00 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



COMMAND PANEL BOARD 2VU 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 



CER=Ceramic/ EL=Electrolyti c/ PETP=Polyester/ SI=Silicon/ 
MF=Metal Film/ PCerm=Pot. Cermet/ 

MANUFACTURER: AMP/ GI=General Inetrument/ ITT/ Mot=Motoro: 
NS=Nati onal Semiconductor / Ph=Philips/ Ra=l 
TI=Texas Instruments 

ORIG 89/03/16 (01) 90/01/11 <02) 90/10/25 

S T U D E R <02) 90/10/25 GP COMMAND PANEL BOARD 2VU 





SPLAY BOARD 
727.370.00 GRP31 



SEI 

QA 


















COMMAND PANEL BOARD 2UU 



SCH 1 .727.662-82 













STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD 2VU (2CH) 1 .727.662.82 



IHD . 


POS 


NO . 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




ft. . 




.727.370.00 




Display Board 






JP 


10 


54.01.0021 




Bridge 




R 71 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






h . , 


. .2 : 


.727.180.00 




Shuttle Control 






JP 


11 


54.01.0021 




Br i dge 




R. . . .72 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















JP 


12 


54.01.0021 




Bridge 




R 73 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






B. . 


. . 1 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






JP 


13 


54.01.0021 




Bridge 




R 74 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






B. . 


. . 2 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






JP 


14 


54.01.0021 




Bridge 




R 75 


58.01.8503 


50 kOhra 


10%/ 0.5 W/ PCerra 






B. . 


. . 3 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






JP 


15 


54.01.0021 




Br i dge 




R. . . .76 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






B. . 


. . 4 


51.02.0144 


6 V 


0.03 ft Lamp 






JP 


16 


54.01.0021 




Bridge 




R 77 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















JP 


17 


54.01.0021 




Br i dge 




R. . . .78 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 






C. . 


- . 1 


59.06.0683 


68 nF 


lOZ 50 V PETP 






JP 


46 






not used 




R 79 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






C. . 


. .2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 






JP 


48 


54.01.0021 




Bridge 




R. . . .80 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


- . 3 


.59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 


















R 81 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. . 4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 






ME 


. 1 


.727.360.01 




VU Meter 




R 82 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .5 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






ME 


.2 


.727.360.01 




VU Meter 




R. . . .83 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. . 6 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 


















H .... 84 


57.11.3182 


1 .8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. 1 1 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 






MP 


. 1 


54.01.0020 




Contact Pin 




R 85 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.12 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 






MP 


. 2 


.011.235.03 




Puah button case 3A 




R .... 86 


57.11.3202 


2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.13 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 






MP 


.3 


.011.235.04 


4 p c B 


Push button case 4* 




R 87 


57.11.3751 


750 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.15 


59.06.0683 


68 dF 


10% 50 V PETP 






MP 


. 4 


.011.235.05 


2 pc s 


Push button case 5* 




R. . . .88 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.21 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 






MP 


.5 


.011.235.23 


3 pc B 


Conductive rubber 3* 




R 89 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.22 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 






MP 


. 6 


.011.235.24 


4 pc B 


Conductive rubber 4* 




R. . . .90 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 », PCerm 






c. . 


.23 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 






MP 


.7 


.011.235.25 


2 pcs 


Conductive rubber 5* 




R. . . .91 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






MP 


.8 


.011.235.29 


42 pcs 


Bolt 




R 92 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






MP 


.9 


.011.235.30 


37 pc B 


Push button 14*5 




R 93 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.27 






not uead 






HP 


10 


.011.235.31 


5 pc B 


Dummy calotte 




R. . . .94 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






MP 


11 


.011.235.32 


8 pc B 


Calotte red 




R. ..101 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.29 






not UBsd 






MP 


12 


.011.235.33 


26 pcB 


Calotte yel 




R. . .102 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






MP 


13 


.011.235.34 


3 pCB 


Calotte grn 




R. ..103 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.31 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






MP 


14 


.727.360.02 


1 pee 


Puah button case with Shuttle 




R. . .104 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















MP 


15 


.727.360.03 


1 pcs 


Conductive rubber with Shuttle 




R. . .105 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


, . 1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 






MP 


16 


.727.360.04 


5 pc a 


Push button 19*14 




R. . .106 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. 1 1 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


17 


.727.360.05 




Push button Adj. 




R. . .107 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.12 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


18 1 


. 727.662.10 




No. Label 




R. . .108 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W, MF 






D. . 


. 13 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


19 


.727.660.12 


1 pea 


Command Panel PCB 




R. . .109 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. 14 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


20 


53.03.0221 


43 pc B 


2-pole LED Socket 




R. . .110 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.21 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


21 : 


.727.362.93 


2 pc B 


I.-LST Command Panel Board 




R. ..Ill 


57.11.3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.22 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


22 


21.53.0354 


2 pc a 


Hexagon socket head cap screw M3 a6 
















D. . 


.23 


.50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP 


23 


23.01.2032 


2 pcs 


Washer 




S 6 


55.15.0130 




Push button Switch 
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PART NO. 
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PART NO. 
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D. . . 


.24 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP. . 


24 


24.16.1030 


2 pcs 


Fin washer 




W. . . .41 


64.01.0106 




Wire Bridge 






D. . . 


.30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP. . 


25 


43.01 .0108 




ESE Warning label 




W 42 


64.01.0106 




Wire Bridge 






D. . . 


.31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP. . 


26 1 


727.360.07 




Puah button label / PLAY 




W 43 


64.01.0106 




Wire Bridge 






D. . . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP. . 


27 1 


.727.360.08 




Push button label / STOP 




W 46 


64.01.0106 




Wire Bridge 






D. . . 


.33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP. . 


28 1 


727.360.09 




Puah button label / RECORD 




W. . . 141 






not used 






D. . . 


.34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






MP. . 


29 1 


.727.360. 19 


2 pc B 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 




W. ..142 






not used 






D. . . 


.35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 


















W. . .143 






not used 






D. . . 


.36 


50.04.0125 


1N4446 


50 V SI 






P. . . 


1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 














D. . . 


.37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






P. . . 


2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0.8 


AMP 


XB 1 


53.04.0107 




Lamp holder 




















P. . . 


3 


54.02.0320 




Plug 2 . 8*0 . 8 


AMP 


XB 2 


53.04.0107 




Lamp holder 






DL . . 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




P. . . 


4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0.8 


AMP 


XB 3 


53.04.0107 




Lamp holder 






DL. . 


. .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




P. . . 


5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


XB 4 


53.04.0107 




Lamp holder 






DL . . 


. .9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




P. . . 


6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0.8 


AMP 














DL. . 


.10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 
















XIC. . . 1 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL . . 


» 11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




Q. . . 


1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




XIC . . .2 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL . . 


. 12 


50.04.2500 


MV5352 


LED ye 1 D=5 mn 


GI 




Q. . . 


2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




XIC. . .3 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




Q. . . 


3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




XIC. . .4 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL. . 


. 14 


.50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 




Q. . . 


4 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




XIC. . .5 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






DL . . 


.15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




Q. . . 


5 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




XIC. . .6 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




Q. . . 


6 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




XIC. . .7 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 
















XIC. . .8 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL . . 


. 18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 




R. . . 


1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




XIC. . .9 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL . . 


.21 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . . 


2 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.2.5W/ MF 




XIC. .10 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.22 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


3 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




XIC. .11 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.23 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


4 


57.11 .3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




XIC. .12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL . . 


.24 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




XIC. .13 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.25 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


.26 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


.27 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


8 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL . . 


.28 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 




R. . . ’ 


9 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL . . 


.31 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . . 


0 


57.11 .3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




CER=Ceramio/ EL=E1< 


ictrolyt i c , PETP=Po lye ater/ 


SI=Silicon/ 






DL. . 


.32 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 




R. . . 


1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




MF=Metal Film/ PCerm=Pot. Cerme 


t/ 








DL. . 


.33 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


5 


57.11 .3102 




1%/ 0.25W/ MF 




MANUFACTURER: AMP/ 


GI=General ] 


nstruraent/ ITT 


/ Mot=Motorola/ 






DL. . 


.34 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


21 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




NS=National Semic 


onductor / Ph= 


Phil ipB/ Ra=Raytheon/ 






DL . . 


.35 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


22 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




TI=T 


9xaa Instrune 


nts 








DL. . 


.36 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 




R. . . 


25 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


.37 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


26 


57.11 .3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




ORIG 91/07/12 










S T U 


D E R 


<00> 


91/07/12 GP 


COMMAND PANEL BOARD 2VU PL 1.727.662.82 


PAGE 2 


S T U 


D E R 


<00> 


91/07/12 GP 


COMMAND PANEL BOARD 2VU PL 1.727.662.82 


PAGE 5 


STUDER <00) 


91/07/12 GP 


COMMAND PANEL BOARD 2VU PL 1.727.662.82 


PAGE 8 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 
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DL . . 


38 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ran 


GI 




R. . . 


.27 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


41 


50.04. 2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


.28 


57.11.3272 


2.7 kOhra 


17., 0.25W/ MF 
















DL. . 


42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 ram 


GI 




R. . . 


.29 


57.11.3474 


470 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


.30 


57.11.3153 


15 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


44 


.50.04.2115 


MV5752 


LED rod D=5 ran 


GI 




R. . . 


.31 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . . 


.32 


57.11.3153 


15 kOhra 


17./ 0.25W/ MF 
















DL. . 


46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 


GI 




R. . . 


.33 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


47 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . . 


.34 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


17./ 0.25W/ MF 
















DL. . 


48 


50.04.2501 


HV5452 


LED grn D=5 ran 


GI 




E. . . 


.35 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 
















DL. . 


49 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . . 


.36 


57.11.3822 


8.2 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


61 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . . 


.37 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


62 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . . 


.38 


57.11.3203 


20 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL . . 


63 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . . 


.39 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL . . 


64 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . . 


.40 


57.11.3203 


20 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 
















DL. . 


65 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . . 


.41 


57.11.3103 


10 kOhm 


17./ 0.25W, MF 
















DL. . 


66 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . . 


.42 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






























R. . . 


.43 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


17./ 0.25W/ MF 
















IC. . 


.1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


.44 


57.11.3182 


1.8 kOhra 


17., 0.25W/ MF 
















IC. . 


2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




E. . . 


.45 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


.3 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 




R. . . 


.46 


57.11.3202 


2 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


4 


50.09.0107 


RC4559 


Dua 1 Op. Amp . 


Ra 




R. . . 


.47 


57.11.3751 


750 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


5 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op. Amp . 


NS/Mot 




R. . . 


.48 


57.11.3153 


15 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


6 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


.49 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


7 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


.50 


58.01.8503 


50 kOhra 


10%/ 0.5 W/ PCerra 
















1C. . 


8 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 




R. . . 


.51 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


9 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 




R. . . 


.52 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


10 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op. Amp . 


NS/Mot 




R. . . 


.53 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


11 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


.54 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















IC. . 


12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Register O.C. 


TI 




E. . . 


.55 


57.11.3102 


1 kOhm 


17./ 0.25W/ MF 
















IC. . 


13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


.61 


57.11.3391 


390 Ohra 


17./ 0.25W/ MF 






























R. . . 


.62 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















J. . . 


1 


54.01.0287 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . . 


.65 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















J. . . 


2 


54.01.028B 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . . 


.66 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















3. . . 


3 


54.01.0237 


20-Pola 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . . 


.67 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 
















J. . . 


4 


54.01.0237 


20-Po1b 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . . 


.68 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






























R. . . 


.69 


57.11.3474 


470 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 
















JP. . 


6 


54,01.0021 




Bridge 






E. . . 


.70 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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6/73 




6/79 





STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD OVU (2CH) 1.727.660.82 



COMMAND PANEL BOARD 1VU (2CH) 1.727.S61.82 



IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MftlUF. 




A 




.727.370.00 




Dieplay Board 






MP. 


. 14 


.727.360.02 


1 pee 


Push button case with Shuttle 






A. . 


. . 2 


.727.180.00 




Shuttle Control 






MP. 


.15 ; 


.727.360.03 


1 po8 


Conductive rubber with Shuttle 




















MP. 


. 16 


.727.360.04 




Puah button 19*14 






B. . 


. . 1 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






MP. 


. 17 


.727.360.05 


1 pee 


Push button Adj. 








. . 2 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






MP. 


. 18 ; 


.727.661.10 




No. Label 




















MP. 


. 19 : 


.727.660.12 


1 pee 


Command Panel PCB 






C. . 


1 


59.06.0683 


68 iiF 


10% 50 V PETP 






MP. 


.20 


53.03.0221 


31 pc8 


2-pole LED Socket 






C. . 


. .. 9 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 






MP. 


.21 : 


.727.362.93 


1 pee 


L-LST Coamand Panel Board 






c. . 


. .3 


59.22.3221 


220 uF 


-207. 10 V EL 






MP. 


. 22 


21.53.0354 


2 pea 


Hexagon socket head cap acraw H3*6 






c. . 


. .4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 






MP. 


.23 


23.01.2032 


2 pcs 


Washer 






c. . 


. .5 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






MP. 


.24 


24.16. 1030 


2 pcs 


Fin washer 






c. . 


. .6 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






MP. 


.25 


43.01.0108 


1 pee 


ESE Warning label 






c. . 


1 1 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 






MP. 


. 26 : 


.727.360.07 


1 pee 


Push button label / PLAY 






c. . 


. 12 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 






MP. 


.27 : 


.727.360.08 


1 pee 


Push button label / STOP 






c. . 


. 13 


59.06.0105 


1 uF 


107. 50 V PETP 






MP. 


.28 : 


.727.360.09 


1 pee 


Push button label / RECORD 






c. , 


.15 


59.06.06B3 




10% 50 V PETP 






MP. 


.29 


.727.360.19 


2 poB 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 






c. . 


.25 


59.06.0683 


68 hF 


10% 50 V PETP 






MP. 


. 30 


.011.235.35 


1 pee 


Duraray push button 19*5 <S49> 






c. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




















c. . 


.27 






not used 






P. . 




54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


MP 




c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






P. . 


. .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


MP 




c. . 


.29 






not used 






P. . 


. .3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 




c. . 


.30 


59.45.4101 




10% 50 V CER 




















c. . 








10% 50 V CER 






Q. . 


- . 1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B iPtf 




















Q. . 


. .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B HPN 






D. . 


. . 1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 






Q. . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NFS 






D. . 


. 11 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 




















D. . 


. 12 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


» . 1 


57. 11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ HF 






D. . 


.13 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. .2 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. 1 4 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. .3 


57.11. 3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D, . 


. 30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. .4 


57.11.3391 


390 Ohm 


17./ 0.25W/ MF 






D. . 


.31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


- . 5 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. . 6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. .7 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. .8 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


» = 9 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. 36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. 10 


57.11.3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






D. . 


.37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


. 11 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
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IND . 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HAHUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MAHUF. 




DL. . 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




R . . 


. 15 


57.11 .3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.21 


57. 11 . 3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 




R. . 


.22 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. 10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.25 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 




R. . 


.26 


57 .11.3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W, MF 






DL. . 


.12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.27 


57.11. 3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.13 


50.04.2500 


HV5352 


LED yel D=G mra 


GI 




R- „ 


.28 


57. 11.3272 


2.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


. 29 


57.11. 3474 


470 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






DL . . 


. 15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 




R. . 


.30 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. 16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.31 


57.11.3682 


6.8 kOhti 


1%/ 0.25W/ MF 






DL . . 


. 17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yal D=5 mra 


GI 




R. . 


.32 


57.11 .3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL . . 


. 18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


. 33 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


17./ 0.25W/ MF 






DL. . 


.21 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 




R. . 


. 34 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 






DL. . 


.22 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 m® 


GI 




R. . 


.35 


58.01.8503 


50 kOhra 


10%/ 0.5 W/ PCerra 






DL. . 


.23 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.36 


57.11 .3822 


8.2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.24 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.37 


57.11. 3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.25 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mii 


GI 




R . . 


.38 


57. 11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.26 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.39 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL . . 


.27 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rare 


GI 




R . . 


.40 


57 . 11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.28 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


.41 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.41 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.42 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




R, . 


.43 


57. 11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 «■ 


GI 




R, . 


.44 


57.11.3182 


1 .8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.44 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 »m 


GI 




R. . 


. 45 


57.11. 3151 


150 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 «« 


GI 




R. . 


.46 


57.11.3202 


2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 




57. 11.3751 


750 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL . . 


.47 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mra 


GI 




R. . 


.48 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%./ 0.25W/ MF 






DL. . 


.48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




R. . 


.49 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.61 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


. 50 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






DL. . 


.62 


50.04.2119 


MV57124 


LED rod 6.35*3.81 


GI 




R. . 


.51 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.63 


50.04.2119 


ffV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


.52 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






















. 53 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






IC. . 


. . 1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . 


. 54 


57.11.3391 


390 Ohm^ 


17/ 0.25W/ MF 






IC. . 


. .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Regiater 


TI 




R. . 


. 55 


57.11. 3102 


1 kOhra 


17./ 0.25W/ MF 






IC. . 


. .3 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. flap. 


Ra 




R. . 


101 


57 .11 .3391 


390 Ohm 


17., 0.25W, MF 






IC. . 


. .4 


50.09.0107 ' 


HC4559 


Dual Op. Aap. 


Ba 




R. . 


102 


57.11.3391 


390 Ohra 








IC. . 


. .5 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op. A*p. 


ifS/!iot 




R. , 


103 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
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IHD. 


POS. NO. 


PART MO. 


VALUE 


SPECIFICftTIOiS / EBUIVRLEMT 


M&iUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




IC. . 


.6 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


104 


57.11. 3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






IC. . 


11 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Ragistar 


TI 




R. . . 


105 


57 . 11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






IC. . 


12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Eagister O.C. 


TI 




R . . . 


106 


57. 11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






IC. . 


13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . . 


107 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


108 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






J. . . 


, 1 


54.01.0287 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


MP 




R. . . 


110 


57.11.3102 


i kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






J. . . 


.2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


s,m 




R. . . 


111 


57.11. 3102 


1 kDhm 


17./ 0.25W/ MF 






J. . . 


.3 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


IMP 


















J. . . 


.4 


54.01 .0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




5. . . 


. . 6 


55.15.0130 




Push button Switch 


ITT 




JP. . 


.6 


54.01.0021 




Bridge 






W. . . 


.41 


64.01.0106 




Wire Br i dqe 






JP. . 


10 


54.01 .0021 




Bridge 






w . . . 


.42 


64.01.0106 




Wire Br i d qe 






JP. . 


11 


54.01.0021 




Bridge 






w. . . 


.43 


64.01.0106 




Wire Bridge 






JP. . 


12 


54.01 .0021 




Bridge 






w. . . 


.46 


64 . 01 .0106 




Wire Bridge 






JP. . 


13 


54.01.0021 




Bridge 






w. . . 


141 






not used 






JP. . 


14 


54.01.0021 




Bridge 






w. . . 


142 






not used 






JP. . 


15 


54.01 .0021 




Bridge 






w. . . 


143 






not used 






JP. . 


16 


54.01 .0021 




Bridge 




















JP. . 


17 


54.01 .0021 




Bridge 






XB. . 


. . 1 


53.04.0107 




Lamp holder 






JP. . 


46 






not ue©d 






XB . . 


. . 2 


53.04.0107 




Lamp holder 






JP. . 


48 


54.01 .0021 




Bridge 


































XIC. 


. . 1 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






ME. . 


. 1 1 


.727.360.01 




VU Meter 






XIC. 


. . 2 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 




















XIC. 


. . 3 . 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






MP. . 


. 1 


54.01 .0020 


30 pcB 


Contact Pin 






XIC. 


. . 4 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






MP. . 


.2 1 


.011.235.03 


3 pea 


Push button case 3* 






XIC. 


. . 5 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






MP. . 


.3 1 


.011.235.04 


2 pcs 


Push button case 4* 






XIC. 


. . 6 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






MP. . 


.4 1 


.011.235.05 


2 pcs 


Puah button case 5* 






XIC . 


. 1 1 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






MP. . 


.5 1 


.011.235.23 




Conductive rubber 3* 






XIC. 


. 12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






MP. . 


.6 1 


.011.235.24 


2 pCB 


Conductive rubber 4* 






XIC. 


. 13 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






MP. . 


.7 1 


.011.235.25 


2 poB 


Conductive rubber 5* 




















MP. . 


.8 1 


.011.235.29 


33 pcs 


Bolt 




















MP. . 


.9 1 


,011.235.30 


28 pcB 


Push button 14*5 




















MP. . 


10 1 


.011.235.31 




Du««y calotte 




















MP. . 


11 1 


.011.235.32 




Calotte red 




















MP. . 


12 1 


.011.235.33 


20 pc 0 


Calotte yal 




















MP. . 


13 1 


.011.235.34 


3 pcB 


Calotte grn 


















S T U 


D E R 


<00) 


91/07/12 GP 


COMMAND PANEL BOARD IVU PL 1.727.661.82 


PAGE 3 


S T U 


D E R 


(00) 


91/07/12 GP 


COMMAND PANEL BOARD IVU PL 1.727.661.82 


PAGE 6 
















IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 
















CER=C 


erara^c 


/ EL=Ele 


ctrolytic/ PETP=Po lye ater/ 


SI=Si licon. 


















MF=Me 


tal F i 


In/ PCer 


m=Pot. Cerme 






















MANUFACTURER: AMP/ 


GI=Ganeral I 


nstrument/ IT1 


/ Mot=Motorola/ 






















NS=Na 


t i onal Sem i c 


onductor / Ph= 


Philips/ Ra=Raytheon, 






















TI=Te 


xae Instruae 


nta 




















ORIG 


91/07/12 
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IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


ISD. POS. NO. PART NO. VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 


A. . . 


..1 1 


727.370.00 




Display Board 




R...106 57.11.3391 390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 


A. . . 


.2 1 


727.180.00 




Shuttle Control 




R...108 57.11.3391 390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R...110 57.11.3102 1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 


C. . . 


- 1 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




S...111 57.11.3102 1 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 


c. . . 


.2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 








c. . . 


.3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 




S.....6 55.15.0130 


Push button Switch ITT 


c. . . 


. 4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 








c. . . 


25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




64.01.0106 


Wire Bridge 


c. . . 


26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




W....42 64.01.0106 


Wire Bridge 


c. . . 


27 






not used 




W. . . .43 64.01.0106 


Wire Bridge 


C. . . 


28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




W 46 64.01.0106 


Wire Bridge 


c. . . 


29 






not used 




W. . . 141 


not used 


c. . . 


30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




W. . . 142 


not used 














W. . .143 


not UBad 


D= . . 


. 1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 








D. . . 


30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC...1 53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 


D. . . 


31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC... 2 53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 


D. . . 


32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC.. 12 53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 


D. . . 


33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC.. 13 53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 


D. . . 


34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 








D. . . 


35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 








D. , . 


36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 








D. . . 


37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 








DL. . 


.7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 






DL . . 


.8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rare 


GI 






DL . . 


.9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 






DL. . 


10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 






DL . . 


li 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 






DL . . 


12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 tiro 


GI 






DL . . 


13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


CER=Ceraaic/ EL=El8ctrolyti c/ PETP=Po lye star/ 


SI=Silicon/ 


DL. . 


14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rent 


GI 


MF-M«taI Fil»/ PCar«=Pot. Cermet/ 




DL . . 


15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


MANUFACTURER: AMP/ GI=G8neral Inatrument/ ITT 


/ Mot=Motorola/ 


DL . . 


16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


HS=Sational Semiconductor / Ph= 


Philips, Ra=Raythe on/ 


DL . . 


17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 






DL . . 


18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 






DL . . 


4i 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 
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ISD. POS. 


MO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 






DL . 


.42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 itm 


GI 






DL . 


.43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 






DL . 


.44 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 






DL . 


.45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 


GI 






DL.. 


.46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yal D=5 mm 


GI 






DL . 


.48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 






IC. 


. .1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 






IC. . 


. .2 


50. 17.1595 


74HC595 


8-B i t Shift Register 


TI 






IC. . 


.12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Register O.C. 


TI 






IC. . 


. 13 


50. 17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 






J. . . 


. .1 


54.01.0287 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 






J. . . 


. .2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 






J. . . 


. .3 


54.01.0237 


20-Pol« 


CIS Socket Strip 


AMP 






J. . . 


. .4 


54.01 .0237 


20-Pol« 


CIS Socket Strip 


AMP 






JP. 


. .6 


54.01.0021 




Bridge 








JP. . 


. 10 


54.01.0021 




Br idge 








JP. 


.11 


54.01.0021 




B r i d g © 








JP, . 


. 12 


54.01.0021 




Bridge 








JP. . 


. 13 


54.01.0021 




Br idge 








JP. . 


. 14 


54.01.0021 












JP. . 


.15 


54.01.0021 




Bridge 








JP. . 


.16 


54.01.0021 




Br i dg© 








JP . . 


.17 


54 .01.0021 




Bridge 








JP. . 


.46 






not used 








JP. . 


.48 


54.01.0021 




Bridge 








MP. . 


. .1 


54.01.0020 


30 pcB 


Contact Pin 








MP. . 


. .2 1 


.011.235.03 


3 poB 


Push button case 3* 








MP. . 


. .4 1 


.011.235.05 


2 pCB 


Push button cae e 5* 








MP. . 


. .5 1 


.011.235.23 




Conductive rubber 3* 








MP. , 


. .7 1 


.011.235.25 




Conduct i ve rubber 5A 








MP. . 


. .8 1 


. Oil .235.29 


24 pcB 


Bolt 








MP. . 


. .9 1 


.011.235.30 


19 pcB 


Puah button 14*5 








MP. . 


. 10 1 


.011.235.31 


5 pcB 


Dunray calotte 
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IND. POS, 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 






MP. 


.11 


.011.235.32 




Calotte red 








«P. 


. 12 


.011.235.33 




Calotte yel 








MP. 


. 13 


.011.235.34 




Calotte grn 








MP. 


. 14 


.727.360.02 




Puah button case with Shuttle 








MP. 


. 15 


.727.360.03 




Conductive rubber with Shuttle 








MP. 


. 16 


.727.360.04 


5 pcB 


Push button 19*14 








MP. 


.17 


.727.360.05 




Push button Adg. 








MP. 


. 18 


.727.660. 10 




No. Label 








MP. 


. 19 


.727.660.12 




Command Panel PCB 








MP. 


.20 


53.03.0221 




2-pole LED Socket 








MP. 


.22 


21.53.0354 




Hexagon socket head cap screw «3*6 








MP. , 


.23 


23.01.2032 


2 poB 


Washer 








MP. 


.24 


24.16.1030 


2 pea 


Fin washer 








MP. 


.25 


43.01.0108 




ESE Warning label 








MP. 


.26 


.727.360.07 


1 pee 


PuBh button label / PLAY 








MP. , 


.27 


.727.360.08 




Push button label / STOP 








MP. 


.28 


.727.360.09 




Push button label / RECORD 








MP. , 


.29 


.727.360. 19 


2 pcB 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 








MP. 


.30 


.011.235.35 


2 pOB 


Dummy puah button 19*5 








R. . 


. . 1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . , 


. .2 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. .3 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. .4 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. .5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W, MF 








R. . 


. .6 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. .7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%, 0.25W/ MF 








R. . , 


. .8 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. .9 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ HF 








R. . 


.10 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.11 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








R, . 


. 15 


57.11.3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 








B. . 


101 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


102 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


103 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


104 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


105 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
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6/80 




A807 MKU 



COMMAND PANEL BOARD 2/2 (2CH) 1.727.663.82 



IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




ft. . 


. .1 


1.727.370.00 




Display Board 




R 4 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






A. . 


. .2 


1.727.180.00 




Shuttle Control 




R 5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 


















R 6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






C. . 


- - 1 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R ..... 7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






C. . 


. .2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 




R ..... 8 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






C. . 


. .3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 




R ..... 9 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






C. . 


. .4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 




R. ... 10 


57.11.3391 










C. . 


. 15 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. ... 11 


57. 11.3391 


390 Ohm 








C. . 


.25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. ... 15 


57.11.3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R 21 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25H/ MF 






c » . 












R. ... 22 


57.11.3391 










c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R 55 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c . « 








not used 




R 61 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R. . . .62 


57.11.3391 










c. . 


.31 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R. . . 101 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 


















R. . . 102 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. . 1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 




R. . . 103 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 104 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 105 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 106 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


■ 33f 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 108 


57.11. 3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


.34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 110 


57.11.3102 










D. . 


.35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . Ill 


57. 11.3102 










D. . 


.36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 
















D. . 


.37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




S 6 


55.15.0130 




Push button Switch 


ITT 




DL. 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 


W. . . .41 


64.01.0106 










DL . 


. .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rati 


GI 


W. . . .42 


64.01.0106 










DL . 


. .9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


W. . . .43 


64.01.0106 










DL. 


, 10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 nra 


GI 


W 46 


64.01.0106 










DL. 


.11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 














DL. 


, 12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


W. . . 142 












DL . 


.13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


W. . . 143 












DL. 


. 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 


GI 














DL. 


. 15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


XIC. . . 1 


53.03.0168 


16-Pole 








DL . 


. 16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 


GI 


XIC. . .2 


53.03.0168 


16-Pole 








DL . 


.17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


XIC. . .6 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 
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IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MAHUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




DL . . 


. 18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ran 


GI 


XIC. . .7 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL . . 


.21 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 


XIC. . 12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL . . 


. 22 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rare 


GI 


XIC. . 13 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL. . 


.23 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D==5 mu 


GI 














DL . . 


.24 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rare 
















DL. . 


.31 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 














DL. . 


.32 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 
















DL. . 


.33 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 














DL . . 


.34 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 


GI 














DL. . 


.41 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 














DL. . 


.42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 ran 


GI 














DL . . 


.43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 














DL. . 


.44 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 rare 


GI 














DL . . 


.45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 














DL. . 


.46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 














DL. . 


.48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 














IC. . 


. .1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Sh i ft Register 


TI 














IC. . 


. .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 














IC. . 


. .6 


50.17.1595 


74HC595 


8— Bit Shift Register 


TI 














IC. . 


. .7 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 














IC. . 


. 12 


50.06.0596 


74LS596 


8— B i t Shift Register 0 . C . 


TI 














IC. . 


. 13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Sh i ft Register 


TI 














J. . . 


- .1 


54.01.0287 


3-Pole 


CIS Socket Str i p 


AMP 














J. . . 


. .2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Str i p 


AMP 














J. . . 


. .3 


54.01 .0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 














J. . . 


. .4 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Str i p 


AMP 


Note 1: used for XDL 7-18/ XDL 


21-24/ XDL 31- 


34/ XDL 41-49 






JP. . 


. .6 


54.01.0021 




Bridge 
















JP. . 


.10 


54.01.0021 




Bridge 




CER=Ceraraic/ EL=E1 


actrolytic/ PETP=Po lye ster/ 


SI=Silicon/ 






JP. . 


. 11 


54.01.0021 




Bridge 




MF=Metal Film/ PCe 


"m=Pot Cermc 


t/ 








JP. . 


. 12 


54.01.0021 




Bridge 




MANUFACTURER: AMP/ 






/ Mot=Motorola/ 






JP. . 


. 13 


54.01.0021 




Bridge 




NS=Nat i ona 1 Sem i c 










JP. . 




54.01.0021 




Bridge 




TI=T 












JP. . 


.15 


54.01.0021 




Br i dge 
















JP. . 


. 16 


54.01 .0021 




Bridge 
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IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 














JP. . 


17 


54.01.0021 




Bridge 
















JP. . 


46 






not used 
















JP. . 


48 


54.01.0021 




Bridge 
















MP. . 


.1 


54.01.0020 


30 pc B 


Contact Pin 
















MP. . 


. 2 1 


.011.235.03 


3 pc B 


Push button case 3* 
















MP. . 


.3 1 


.011.235.04 


2 pc B 


Push button case 4* 
















MP. . 


.4 1 


.011.235.05 


2 pc B 


Push button case 5* 
















MP. . 


.5 1 


.011.235.23 


3 pc B 


Conductive rubber 3* 
















MP. . 


.6 1 


.011.235.24 


2 pc B 


Conductive rubber 4* 
















MP. . 


.7 1 


.011.235.25 


2 pc B 


Conductive rubber 5 a 
















MP. . 


.8 1 


.011.235.29 


32 pc a 


Bolt 
















MP. . 


.9 1 


.011.235.30 


27 pc B 


Push button 14*5 
















HP. . 


10 1 


.011.235.31 


5 pcs 


Dummy calotte 
















MP. . 


11 1 


.011.235.32 


4 pc B 


Calotte red 
















MP. . 


12 1 


.011.235.33 


20 pcs 


Calotte yel 
















MP. . 


13 1 


.011 .235.34 


3 pcs 


Calotte grn 
















MP. . 


14 1 


.727.360.02 


1 pee 


Push button case with Shuttle 
















MP. . 


15 1 


.727.360.03 


1 pee 


Conductive rubber with Shuttle 
















MP. . 


16 1 


. 727.360.04 


5 PCB 


Push button 19*14 
















MP. . 


17 1 


.727.360.05 




Push button Ad j . 
















MP. . 


18 1 


.727.663. 10 




No. Label 
















MP. . 


19 1 


.727.660.12 




Command Panel PCB 
















MP. . 


20 


53.03.0221 


27 pc s 


2-pole LED Socket 
















MP. . 


22 


21 .53.0354 


2 pcs 


Hexagon nock et head cap screw M3*6 
















HP. . 


23 


23.01 .2032 


2 pc a 


Washer 
















MP. . 


24 


24.16.1030 


2 pea 


Fin washer 
















HP. . 


25 


43.01.0108 


1 pee 


ESE Warning label 
















MP. . 


26 1 


.727.360.07 


1 pee 


Push button label / PLAY 
















MP. . 


27 1 


.727.360.08 


1 pee 


Push button label / STOP 
















MP. . 


28 1 


.727.360.09 




Push button label / RECORD 
















MP. . 


29 1 


.727.360. 19 


2 pcs 


Push button label s / FORWARD/ REWIND 
















MP. . 


30 1 


.011.235.35 


2 pcs 


Dummy push button 1 9 a5 
















R. . . 


. 1 


57 . 1 1.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















R. . . 


.2 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
















R. . . 


. .3 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25H/ MF 
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STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD 2VU PBO (2CH) 1.727.664.82 



IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MAHUF. 


IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


value 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


A 1 1 


.727.370.00 




Display Board 




MP. 


. . .7 


1.011.235.25 


2 pcB 


Conductive rubber 5* 




A ...... 2 1 


.727.180.00 




Shuttle Control 




MP. 


. . .8 


1.011.235.29 


26 pea 


Bolt 














MP. 


. . .9 


1.011.235.30 


21 pee 


Push button 14*5 




B 1 


51.02.0144 


6 V 


0 . 03 A Lamp 




MP. 


. . 10 


1.011.235.31 


6 pcs 


Dummy calotte 




B ..... 2 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 




MP. 


. . 11 


1.011.235.32 


3 pc B 


Calotte red 




B 3 


51.02.0144 


6 V 


0 . 03 A Lamp 




MP. 


. . 12 


1.011.235.33 


14 pCB 


Calotte yel 




B 4 


51.02.0144 


6 V 


0 . 03 A Lamp 




MP. 


. . 13 


1.011.235.34 


3 pcs 


Calotte grn 














MP. 




1.727.360.02 




Push button case with Shuttle 




C ..... 1 


59.06. 0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




MP. 


. . 15 


1.727.360.03 




Conductive rubber with Shuttle 




C ..... 2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 




MP. 


. . 16 


1.727.360.04 


5 pcs 


Push button 19*14 




C ..... 3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 




MP. 


. . 17 


1.727.360.05 


1 pee 


Push button Ad j. 




C 4 


.59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 




MP. 


. . 18 


1.727.664.10 


1 pee 


No. Label 




r s 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




MP. 


. . 19 


1.727.660.12 




Command Panel PCB 




C. 6 


.59 . 22 . 5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




MP. 


. .20 


53.03.0221 


26 pcB 


2-pole LED Socket 




C. ... 11 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 




MP. 


. .21 


1.727.362.93 


2 pcs 


L-LST Command Panel Board 




C. . . .12 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 




MP. 


. .22 


21.53.0354 


2 pcs 


Hexagon socket head cap screw M3*6 




C. ... 13 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 




MP. 


. .23 


23.01.2032 


2 pcs 


Washer 




C. ... 15 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




MP. 


. .24 


24.16.1030 


2 pcB 


Fin washer 




C. . . .21 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 




MP. 


. .25 


43.01.0108 


1 pee 


ESE Warning label 




C 22 


59. 3f .2220 


22 pF 


10% 50 V CER 




MP. 


. .26 


1.727.360.07 


1 pee 


Push button label / PLAY 




C 23 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 




MP. 


. .27 


1.727.360.08 


1 pee 


Push button label / STOP 




C. . . .25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




MP. 


. .28 


1.727.364.02 




Push button label / blank (for S18) 




C. . . .26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




MP. 


. .29 


1.727.360.19 


2 pcs 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 




C. . . .27 






not used 
















C 28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




P. . 


. . „ 1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


C. . . .29 






not used 




P. . 


. . .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


C » . . . 30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




P. . 


. . .3 


54.02.0320 




Plug 2 . 8^0 - 8 


AMP 


C 31 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




P. . 


... 4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 












P. . 


. . .5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


D 1 


50.04.0512 


1N5618 


30 V Schottky 




P. . 


- . = 6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


D. ... 11 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 
















D. ... 12 


.50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




Q. . 


. . - i 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




D 13 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




Q. . 


. . .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




D. ... 14 


50.04.0125 


1N444B 


50 V SI 




a. . 


. . .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




D. . . .21 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




Q. . 


. . .4 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




D 22 


.50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




Q. . 


. . .5 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




D . . . . 23 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




Q. . 


. . .6 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 
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IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


D 24 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R, 


...1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




D 30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. 


. . .2 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




D. . . .31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. 


. . .3 


57 .11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




D. . . .32 


,50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. 


... 4 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




D. ... 33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R . 


. . .5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




D. . . .34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. 


. . .6 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




D .... 35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. 


. . .7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




D 36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. 


. . .8 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




D 37 


-50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R . 


. . .9 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. 


. . 10 


57.11. 3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . . .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn mm 


GI 


R. 


. . 11 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R, 


. . 15 


57.11.3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL 9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .25 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . 10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .26 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .11 


50 . 04 . 2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


R. 


. .27 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .28 


57.11.3272 


2.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . 13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 


R. 


. .29 


57.11.3474 


470 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .30 


57.11.3153 


15 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . 15 


.50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rati 


GI 


R. 


. .31 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25H/ MF 




DL . . . 16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .32 


57.11.3153 


15 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . 17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 


R . 


. .33 


57.11. 3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .41 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .34 


57.11. 3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 


R . 


. .35 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 




DL . . .43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .36 


57.11.3822 


8.2 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . . 44 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 


R. 


. .37 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. 


. .38 


57.11.3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rare 


GI 


R. 


. .39 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .47 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 


R. 


. .40 


57.11.3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 


R. 


. .41 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .49 


50.04.2115 


MV5752 


[,ED red D=5 mm 


GI 


R. 


. .42 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .61 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. 


. .43 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .62 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. 


, .44 


57.11.3182 


1.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .63 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. 


. .45 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .64 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. 


. .46 


57.11.3202 


2 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 




DL. . .65 


50.04.2119 


HV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. 


. .47 


57.11.3751 


750 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




DL . . .66 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. 


. .48 


57.11.3153 


15 kOhn 


1%/ 0.25W/ MF 














R. 


. .49 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IC. . . . 1 


50.17. 1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 


R, . 


. .50 


58.01 .8503 


50 kOhra 


10%/ 0.5 W/ PCerm 




IC. . . .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




. .55 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




IC 3 


.50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


R. . 


. .65 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




IC. . . .4 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Qp. Amp. 


Ra 


R. . 


. .66 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




IC 5 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op. Amp . 


NS/Mot 


R. . 


. .67 


57.11. 3391 


390 Ohra 


17./ 0.25W/ MF 




IC 6 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 


R. . 


. .68 


57.11 .3272 


2.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




IC. . . .7 


50.17 .1595 


74HC595 


Shift Register 


TI 


R. . 


. .69 


57.11.3474 


470 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




IC. . . .8 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


R. . 


. .70 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




IC 9 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


R. . 


. .71 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




IC. . . 10 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op. Amp. 


NS/Mot 


R. . 


. .72 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




IC. . .12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Register O.C. 


TI 


R. . 


. . 73 


57.11. 3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




IC. . . 13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Sh i ft Register 


TI 


R. . 


. .74 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .75 


58.01 .8503 


50 kOhra 


107./ 0.5 W/ PCerm 




J 1 


54.01.0287 


3-Pola 


CIS Socket Str i p 


AMP 


R. . 


. .76 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


17./ 0.25W/ MF 




J 2 


54.01 ,0288 


5-Pole 


CIS Socket Str i p 


AMP 


R. . 


. , 77 


57.11.3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




J 3 


54.01 .0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . 


. .78 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




J 4 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . 


. .79 


57.11 .3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .80 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




JP 6 


54.01 .0021 




Bridge 




R. . 


. .81 


57.11 .3103 


10 kOhra 


17./ 0.25W/ MF 




JP. . . 10 


.54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .82 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




JP. . . 11 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .83 


57.11 .3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




JP. . . 12 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .84 


57.11 .3182 


1 .8 kOhm 


17./ 0.25W/ MF 




JP. . .13 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .85 


.57.11.3151 


150 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




JP. . . 14 


54.01.0021 




Br i dge 




R. . 


. .86 


57.11.3202 


2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




JP. . .15 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .87 


57.11.3751 


750 Ohra 


17./ 0.25W/ MF 




JP. . . 16 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .88 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




JP. . .17 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. .89 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




JP. . .46 






not used 




R. . 


. .90 


.58.01.8503 


50 kOhm 


107./ 0.5 W/ PCerm 




JP. . .48 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. 101 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. 102 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




ME 1 ] 


L .727.360.01 




VU Meter 




R. . 


. 103 


57.11.3391 


390 Ohm 


17./ 0.25W/ MF 




ME. . . .2 ] 


L .727.360.01 




VU Meter 




R. . 


. 104 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. 105 


57.11.3391 


390 Ohra 


17./ 0.25W/ MF 




MP 1 


.54.01.0020 


30 pen 


Contact Pin 




R. . 


. 106 


57.1 1.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




MP. . . .2 ] 


L. Oil. 235. 03 


3 pcs 


Push button case 3* 




R. . 


. 107 


57.11 .3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




MP. . . .4 1 


L .011.235.05 


2 pcs 


Push button case 5* 




R. . 


. 108 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




MP 5 ] 


L. Oil. 235. 23 


3 pcB 


Conductive rubber 3* 




R. . 


. 109 


.57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
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COMMAMD PAMEL BOARD 2VU PBO (2CH) 1.727.S64.82 



IRD. POS.SO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R. . 


110 


57 


1 t 


3102 


1 kOhm 


IX/ 0.25W/ MF 


R. . 


111 


57 




3102 


1 kOhra 


17., 0.25W/ MF 


S. . 


. .6 


55 


15 


0130 




Pash button Switch ITT 


w. . 


.41 


64 


01 


0106 




Wire Bridge 


w. . 


.42 


64 


01 


0106 




Wire Bridge 


w. . 


.43 


64 


01 


0106 




Wire Bridge 


w . . 


.46 


64 


01 


0106 




Wire Bridge 


w. . 


141 










not used 


w. . 


142 










not used 


w. . 


143 










not used 


XB. 


. .1 


53 


04 


0107 




Lamp holder 


XB. 


. .2 


53 


04 


0107 




Lamp holder 


XB. 


. .3 


53 


04 


0107 




Lamp holder 


XB. 


. .4 


53 


04 


0107 




Lamp holder 


XIC 


. .1 


53 


03 


0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .2 


53 


03 


0168 


16-Pola 


IC Socket 


XIC 


..i 


53 


03 


0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .4 


53 


03 


0166 


8-Pole 


I C Socket 


XIC 


. .5 


53 


03 


0167 


14-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .6 


53 


03 


0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .7 


53 


03 


0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .8 


53 


03 


0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .9 


53 


03 


0166 


8-Pola 


IC Socket 


XIC 


.10 


53 


03 


0167 


14-Po 1 e 


IC Socket 


XIC 


.12 


53 


03 


0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. 13 


53 


03 


0168 


16-Pole 


IC Socket 
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CER=Cera«.ic/ EL=Electr ol yt i c/ PETP=Po ly e b ter / SI=Silicon/ 

MF=Metal Film/ PCerra=Pot. Cermets 

MANUFACTURER: AMP/ GI=General Instrument/ ITT/ Mot=Motorola/ 

NS=Nati onal Semiconductor / Ph=Ph i 1 i pa / Ra=Raythe on/ 
TI=Texas Instruments 



ORIG 91/07/12 
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STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD 1VU PBO (2CH) 1.727.665.82 



ISD. 


POS.HO. 


PART HO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


equivalen't 


MANUF. 




A 1 1.727.370.00 




Diaplay Board 






MP. 


.26 1 


.727.360.07 




Push button labe 


1 / PLAY 






A 2 ] 


.727.180.00 




Shuttle Control 






MP. 


.27 1 


.727.360.08 




Puah button labe 


1 / STOP 


















MP. 


.28 1 


.727.364.02 




Push button labe 


1 / blank (for S18) 






B ..... 1 


51 .02.0144 


6 V 


0 . 03 A Lamp 






MP. 


.29 1 


.727.360.19 


2 pc a 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 






B 2 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






MP. 


.30 1 


.011.235.35 


1 pea 


Dummy puah butto 


n 19*5 (S49) 






C 1 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






P. . 


. . 1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




C 2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 






P. . 


. .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




C. 3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 






P. . 


. .3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




C. 4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 






















C 5 


59.22. 5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






Q. . 


. .1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






C .6 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






a . . 


. .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






C 11 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 






Q. . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






C 12 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 






















C 13 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. . 1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C 15 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. .2 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C. . . .25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. .3 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C. . . .26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






R. . 


. .4 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C 27 






not used 






R. . 


. .5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C 28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






R. . 


. .6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C 29 






not uaed 






R. . 


. .7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C 30 


59.4^.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






R. . 


. .8 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








C 31 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






R. . 


. .9 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . 


.10 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








D. .... 1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 






R. . 


.11 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 11 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.15 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 12 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.25 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 13 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.26 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 14 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 






R. . 


.27 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








D .... 30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.28 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 31 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 






R. . 


.29 


57.11.3474 


470 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 32 


50.04.0125 


1S4448 


50 V SI 






R. . 


.30 


57.11.3153 


15 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 








D 33 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 






R. . 


.31 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.32 


57.11.3153 


15 kOha 


1%/ 0.25W/ MF 








D 35 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 






R. . 


.33 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.34 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








D 37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.35 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 
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ISD. 


POS.HO. 


PART SO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




DL 7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




R. . 


.36 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL 8 


50.04. 2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.37 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL 9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.38 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 




R. . 


.39 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.40 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 


GI 




R. . 


.41 


57.11.3103 


10 kOhii 


17./ 0.25W/ MF 








DL. . .13 


50.04. 2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.42 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.43 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 inn 


GI 




R. . 


.44 


57.11.3182 


1.8 kOha 


17./ 0.25W/ MF 








DL. . .16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 




R. , 


.45 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.46 


57.11.3202 


2 kOha 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .41 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 




R. . 


.47 


57.11.3751 


750 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




R. . 


.48 


57.11.3153 


15 kOha 


1%/ 0.25W/ KF 








DL. . .43 


50.04. 2500 


MV5352 


LED yel D=5 ran 


GI 




R. . 


.49 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .44 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


.50 


58.01.8503 


50 kOha 


10%/ 0.5 W/ PCerm 








DL . . .45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.55 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


101 


57.11.3391 


390 Oha 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .47 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


102 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




R. . 


103 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .61 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


104 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .62 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


105 


57.11.3391 


390 Oha 


1%/ 0.25W/ MF 








DL. . .63 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


106 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . 


107 


57.11.3391 


390 Oha 


1%/ 0.25W/ MF 








IC 1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . 


108 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 








IC 2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . 


110 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








IC 3 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 




R. . 


111 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








IC 4 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 




















IC 5 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op. ftrap. 


NS/ Mot 




S. . 


. .6 


55,15.0130 




Push button Swit 


ch 


ITT 




IC 6 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




















IC. . .12 


50 . 06 . 0596 


74LS596 


8-Bit Shift Register O.C. 


TI 




w. . 


.41 


64.01.0106 




Wire Bridge 








IC. . .13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




w. . 


.42 


64.01.0106 




Wire Bridge 




















H. . 


.43 


64.01.0106 




Wire Bridge 








3 1 


54.01 .0287 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




W. . 


.46 


64.01.0106 




Wire Bridge 








J 2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




w. . 


141 






not used 








J 3 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




w. . 


142 






not used 








J 4 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




w. . 


143 






not used 
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IND. 


POS.NO. 


PART SO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




JP 6 


54.01.0021 




Bridge 






XB. 




53.04.0107 




Lamp holder 








JP. . .10 


54.01.0021 




Bridge 






XB. 


. .2 


53.04.0107 




Lamp holder 








JP. . . 11 


54.01.0021 




Bridge 






















JP. . .12 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


, . 1 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








JP. . . 13 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


. .2 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








JP. . .14 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


. .3 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








JP. . . 15 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


. .4 


53.03.0166 


a-Pole 


IC Socket 








JP. . . 16 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


. .5 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 








JP. . . 17 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


. .6 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








JP . . . 46 






not used 






XIC 


. 12 


53.03.0168 




IC Socket 








JP. . .48 


54.01.0021 




Bridge 






XIC 


.13 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








ME 1 1 


.727.360,01 




VU Meter 






















MP 1 


54.01.0020 


30 pc a 


Contact Pin 






















MP 2 1 


.011.235.03 


3 pcs 


Push button case 3* 






















MP. . . . 4 1 


.011.235.05 


2 pea 


Puah button case 5* 






















MP 5 1 


.011.235.23 


3 pea 


Conductive rubber 3* 






















MP 7 . 1 


.011.235.25 


2 pc a 


Conductive rubber 5* 






















MP. . . .8 1 


.011.235.29 


25 pea 


Bolt 






















MP 9 1 


.011.235.30 


20 pc a 


Puah button 14*5 






















MP. . . 10 1 


.011.235.31 


6 pea 


Dummy calotte 






















MP...11 1 


.011.235.32 


2 pea 


Calotte red 






















MP. . . 12 1 


.011.235.33 


14 pea 


Calotte yel 






















MP. . . 13 1 


.011.235.34 


3 pea 


Calotte grn 






















MP...14 1 


.727.360.02 




Push button case with Shuttle 






















MP...15 1 


.727.360.03 


1 pee 


Conductive rubber with Shuttle 






















MP. . . 16 1 


.727.360.04 


5 pea 


Puah button 19*14 






















MP. . .17 1 


.727.360.05 




Puah button Ad j. 






















MP. . . 18 1 


.727.665.10 


1 pee 


No. Label 






















MP. . . 19 1 


.727.660. 12 




Command Panel PCB 




CER=C 


eramic 


:/ EL = E1 


ectrolyticy PETP=Po lye ster 


Sr=Si licon/ 








MP. . .20 


53.03.0221 


22 pea 


2-pole LED Socket 




HF=Me 


tal Fi 


Ira/ PCe 


rra=Pot. Cerme 












MP. . .21 1. 


,727.362.93 


1 pee 


L-LST Command Panel Board 




MANUFACTURER: AMP/ 


GI=General I 


nstrument/ ITT / Mot=Motorola/ 








MP. . .22 


21.53.0354 


2 pea 


Hexagon socket head cap a crew M3*6 








NS=N 


at i onal Sera i c 


onduc tor / Ph 


=Philipa/ Ra=Rayth 








MP. . .23 


23.01.2032 


2 pea 


Waaher 








TI=T 


exas Inatrume 












MP. . .24 


24.16.1030 


2 pea 


Fin washer 






















MP. . .25 


43.01.0108 


1 pee 


ESE Warning label 




ORIG 


91/07/12 
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6/84 





STUDER A807 MKf! 



COMMAND PANEL BOARD OVU (4CH) 1 .?2T.6S6»§2 



liD. 


POS 


.10. 


PART BO. 


VALUE 


SPECIFICATIOMS / EQUIVALENT 


MAKUF. 




A. . 


. ..1 


1.727.370.00 




Display Board 






ft. . 


. .2 


1.727.180.00 




Shuttle Control 






C. . 


, . 1 


59.06.0683 


68 nF 


lOX 50 V PETP 






c. . 


. .2 


59.22.3221 


220 uF 


-207. 10 V EL 






c. . 


. .3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 






C. . 


. .4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 






c. . 


.25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






c. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






c. . 


.27 






not used 






c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






C. . 


.29 






not uaed 






C. . 


.30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






D. . 


. .1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 






D. . 


.30 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 






D. . 


.31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






D. . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






D. , 


.33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






D. . 


.34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






D. . 


.35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






D. . 


.36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






D. . 


.37 


50.04.0125 


1H4448 


50 V SI 






DL. 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




DL. 


. .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yal D=5 mm 


GI 




DL. 


. .9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


• 13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mti 


GI 




DL. 


.15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




DL. 


.41 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 
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I»D. 


POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




DL. 


.42 


50.04.2500 


MV5352 


LED yal D=5 mm 


GI 




DL . 


.43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




DL. 


.44 


50.04.2115 


MV5752 


LED rad D=5 


GI 




DL. 


.46 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 




IC. 


. ..i 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




IC. 


. . .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




IC. 


. .12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Regiater O.C. 


TI 




IC. 


.13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




J. . 


. . . 1 


54.01 ,0207 


3-Pol« 


CIS Socket Strip 


AMP 




J. . 


. . .2 


54.01.0280 


5-Po1b 


CIS Socket Strip 


AMP 




J. . 


. . .3 


54.01 .0237 


20-Pol« 


CIS Socket Strip 


AMP 




J. . 


. . .4 


54.01 .0237 


20-Po1b 


CIS Socket Strip 


AMP 




JP. 


. . .6 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .10 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .11 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. .12 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .13 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .14 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. .15 


54 .01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .16 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .17 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .46 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .48 






not used 






MP. 


. ..1 


54.01.0020 


30 pem 


Contact Pin 






HP. 


. . .2 


1.011.235.03 


2 pc« 


Puah button case 3* 






MP. 


. . .4 


1.011.235.05 


2 pea 


Push button caae 5* 






HP. 


. ..5 


1.011.235.23 


2 pc« 


Conductive rubber 3* 






MP. 


. . .7 


1.011.235.25 




Conductive rubber 5* 






MP. 


. . .8 


1.011.235.29 


22 pc a 


Bolt 






MP. 


. . .9 


1.011.235.30 


17 pea 


PuBh button 14*5 






MP. 


. .10 


1.011.235.31 


5 pc a 


Dummy calotte 






MP. 


. .11 


1.011.235.32 


2 PCB 


Calotte red 






HP. 


. .12 


1,011.235.33 


12 pc a 


Calotte yel 
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IHD. 


POS 


.SO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MAHUF. 




MP. 


. .13 


1.011.235. 34 


3 pea 


Calotte grn 






MP. 


. .14 


1.727.360.02 


1 pc a 


Pu8h button case with Shuttle 






MP. 


. .15 


1.727.360.03 




Conductive rubber with Shuttle 






MP. 


. .16 


1.727.360.04 


5 pc a 


Puah button 19*14 






MP. 


. .17 


1.727.360.05 




Puah button Ad j . 






MP. 


. .18 


1.727.666.10 




No. Label 






MP. 


. .19 


1.727.660.12 




Command Panel PCB 






MP. 


. .20 


53.03.0221 


17 pc a 


2-pole LED Socket 






MP. 


. .22 


21.53.0354 


2 pea 


Hexagon socket head cap acr ew M3*6 






MP. 


. .23 


23.01,2032 


2 pea 


Washer 






MP. 


. .24 


24.16. 1030 


2 pea 


Fin washer 






MP. 


. .25 


43.01.0108 


1 pea 


ESE Warning label 






MP. 


. .26 


1.727.360.07 




Push button label / PLAY 






HP. 


. .27 


1.727.360.08 




Push button label / STOP 






MP. 


. .28 


1.727.360.09 


1 pc« 


Push button label / RECORD 






MP. 


. .29 


1.727.360.19 


2 pea 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 






MP. 


. .30 


1.011.235.35 


1 pea 


Dummy push button 19*5 






R. . 


. . .1 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






K. . 


. . .2 


57.11 .3391 


390 Oh* 


1%/ 0.25M/ MF 






R. . 


. . .3 


57.11.3391 


390 Ohm 


IZ/ 0.25M/ MF 






R. . 


. . .4 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






R. . 


. , .5 


57.11 .3391 


390 Oh» 


1%/ 0.25W, MF 






R. . 


. . .6 


57.11.3391 


390 Oh» 


1%/ 0.25W/ MF 






8. . 


. . .7 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






8. . 


. . .8 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






R. . 


. . .9 


57.11 ,3391 


390 Ohm 


17./ 0.25W, MF 






R. . 


. .10 


57.11.3391 


390 Ohm 


17./ 0.25W/ MF 






R. . 


. .11 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






8. . 


. .15 


57.11 .3102 


1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






R. . 


. 101 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






R. . 


. 102 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






R. . 


.103 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






8. . 


. 104 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






R. . 


. 106 


57.11 .3391 


390 Oh» 


1%/ 0.25W/ MF 






B. . 


. 110 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






S. . 


.111 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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IlD. POS.BO. PART iO. VALUE SPECIFICftT IO»S / EQUIVALEiT MAHUF. 



S.....6 55.15.0130 



Puah butte 



ITT 



H 41 

W. . . .42 
W. . . .43 
W. . . .46 
W. . .141 
W. . . 142 
W. . . 143 



64.01.0106 

64.01.0106 

64.01.0106 



Wire Bridge 
Wire Bridge 



not uaed 



XIC...1 53.03.0168 
XIC...2 53.03.0168 
XIC..12 53.03.0168 
XIC..13 53.03.0168 



16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pola IC Socket 



CER=Cera»ic^ EL=E1 actr oly ti PETP=Po ly e eter / SI=Silicon/ 

Fil»/ PCera=Pot. Cemet. 

MAMUFACTURER: ftMP/ GI=General Instrument/ ITT/ Mot=Motorola/ 

NS=Bational Semiconductor / Ph=Phi lipe/ Ra=Raytheon/ 

TI»=TexaB InetrumentB 



ORIG 91/07/12 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



HP 

MP 

HP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

HP 

MP 

HP 

MP 

MP 

MP 

MP 



.5 1.011.235.23 

.7 1.011.235.25 

.8 1.011.235.29 

.9 1 .011.235.30 

10 1.011.235.31 

11 1.011.235.32 

12 1.011.235.33 

13 1.011.235.34 

14 1.727.360.02 

15 1.727.360.03 

16 1.727.360.04 

17 1.727.360.05 

18 1.727.667.10 

19 1.727.660.12 

20 53.03.0221 

22 21.53.0354 

23 23.01.2032 

24 24 . 16.1030 

25 43.01.0108 

,26 1.727.360.07 

27 1.727.360.08 

.28 1.727.364.02 

29 1.727.360.19 



2 pc 
26 pc 
21 pc 
6 pc 




1 pc 

1 pc 
20 pc 

2 pc 
2 pc 
2 pc 



1 pci 

2 pci 



Conductive rubber 
Conductive rubber 
Bolt 

Push button 14*5 
Dummy calotte 
Calotte red 
Calotte ye 1 
Calotte grn 
Push button case 
Conductive rubber 
Push button 19*14 
Push button Ad j . 
So. Label 
Command Panel PCB 
2-pole LED Socket 
Hexagon socket he. 
Washer 
Fin washer 
ESE Warning label 
Push button label 
Push button label 
Push button label 
Push button labeli 



3* 

5* 



with Shuttle 
with Shuttle 



id cap screw M3*6 



/ PLAY 
/ STOP 

/ blank (for S18) 

1/ FORWARD/ REWIND 



R 1 57.11.3391 

R 2 57.11.3391 

R 3 57.11.3391 

R 4 57.11.3391 

R 5 57.11.3391 

R 6 57.11.3391 

R 7 57.11.3391 

R 8 57.11.3391 

R 9 57.11 .3391 

R. ... 10 57.11 .3391 

R 11 57.11.3391 

R. ... 15 57.11 .3102 

R 55 57.11.3102 



390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohi* 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 



IX/ 0.25W/ MF 

IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



91/07/12 GP 



U D E 



( 00 ) 



COMMAND PANEL BOARD UNCAL PBO 



PL 1.727.667. 



PAGE 





STUDER A807 MKII 




COMMAND PANEL BOARD UNCAL BOARD MONO PBO (2CH) 1.727.668.82 



ItJD. POS 


■ SO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 






727.370.00 




Display Board 




R. . . 102 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ MF 










Shuttle Control 




R. . .103 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ HF 














R. . . 104 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ MF 










10% 50 V PETP 




R. . . 105 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ MF 








220 uF 


-20% 10 V EL 




R. . . 106 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ MF 








220 uF 


-20% 10 V EL 




R. . . 107 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ MF 










-20% 10 V EL 




R. . . 108 


57.11.3391 










68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . . 109 


57.11.3391 


390 Ohm 1%/ 0.25W/ MF 








68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . .110 


57.11.3102 


1 kOha 1%/ 0.25H/ MF 


c. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R. . . Ill 


57.11.3102 


1 kOhm 1%/ 0.25W/ MF 










not used 










c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




S 6 


55.15.0130 


Push button Switch ITT 


c. . 


.29 






not used 










c. . 


.30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




W. . . .41 


64.01.0106 


Wire Bridge 






59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




W 42 


64.01.0106 


Wire Bridge 














W. . . .43 


64.01.0106 




D. . 


1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 




W. . . .46 


64.01.0106 


Wire Bridge 


D. . 


.30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




W. . . 141 




not used 


- 


.31 


50.04.0125 


1B444B 


50 V SI 




W. . .142 




not used 


D. . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 








not used 






50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 














50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC. . . 1 


53.03.0168 










1B4448 


50 V SI 




XIC. . .2 


53.03.0168 








50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC. . .6 


53.03.0168 


16-Po 1 e IC Socket 




.37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




XIC. . 12 


53.03.0168 
















XIC. .13 


53.03.0168 


16-Pole IC Socket 


DL . 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 ram 


GI 








DL. 


. .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 








DL. 


. .9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 








DL. 


.10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 am 


GI 








DL . 


.11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


CER=Ceraraic/ EL=E1 


ectrolytic/ 


PETP=Polyester/ 51-Silicon/ 


DL. 


.12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


MF=Metal Film/ PCe 


rm=Pot. Cerm 




DL. 


. 13 


-50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


MANUFACTURER: AMP/ 


GI=General 


Instrument/ ITT/ Mot-Motorola/ 


DL. 


. 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


NS=Nati onal Semi 




DL. 


.15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


TI=T 


exas Instrum 


ants 


DL. 


.16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 








DL. 


.17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 
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MANUF. 








DL. 


. .41 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 








DL. 


. .42 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 ram 


GI 








DL. 


. .43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 








DL. 


. .44 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 








DL. 


. .45 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 








DL. 


. .46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 








DL. 


. .47 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 








DL. 


. .48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 ram 


GI 








IC. 


. . . 1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 








IC. 


. . .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 








IC. 


. . .6 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 








IC. 


. .12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Register O.C. 


TI 








IC. 


. .13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 








J. . 


. . . 1 


54.01.0287 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 








J. . 


. . .2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 








J. . 


. . .3 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 








J. . 


. . .4 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 








JP. 


. . .6 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .10 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .11 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .12 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .13 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .14 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .15 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .16 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .17 


54.01.0021 




Bridge 










JP. 


. .46 






not used 










JP. 


. .48 


54.01.0021 




Bridge 










MP. 


. . .1 


54.01.0020 


30 pea 


Contact Pin 










MP. 


. . .2 1 


.011.235.03 


3 pcB 


Push button case 3* 










MP. 


. . .4 1 


.011.235.05 


2 pea 


Push button case 5* 










MP. 


. . .5 1 


.011.235.23 


3 pea 


Conductive rubber 3* 










MP. 


. . .7 1 


.011.235.25 


2 pea 


Conductive rubber 5* 
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IND. POS 
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PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 








MP. 


. . .8 1 


.011.235.29 


25 pea 


Bolt 










MP. 


. . .9 1 


.011.235.30 


20 pea 


Push button 14*5 










MP. 


. .10 1 


.011.235.31 


6 pea 


Dummy calotte 










MP. 


. .11 1 


.011.235.32 


2 pea 


Calotte red 










MP. 


. .12 1 


.011.235.33 


14 pea 


Calotte yel 










MP. 


. .13 1 


.011.235.34 


3 pea 


Calotte grn 










MP. 


. . 14 1 


.727.360.02 


1 pee 


Push button case with Shuttle 










MP. 


. .15 1 


.727.360.03 


1 pee 


Conductive rubber with Shuttle 










MP. 


. .16 1 


.727.360.04 


5 pea 


Push button 19*14 










MP. 


. .17 1 


.727.360.05 


1 pee 


Push button Ad j . 










MP. 


. .18 1 


.727.668. 10 


1 pee 


No. Label 










MP. 


. .19 1 


.727.660.12 


1 pee 


Command Panel PCB 










MP. 


. .20 


53.03.0221 


19 pea 


2-pole LED Socket 










MP. 


. .22 


21.53.0354 


2 pea 


Hexagon socket head cap screw M3*6 










MP. 


. .23 


23.01.2032 


2 pea 


Washer 










MP. 


. .24 


24.16.1030 


2 pea 












MP. 


. .25 


43.01.0108 


1 pcs 


ESE Warning label 










MP. 


. .26 1 


.727.360.07 


1 pee 


Push button label / PLAY 










MP. 


. .27 1 


.727.360.08 


1 pee 


Push button label / STOP 










MP. 


. .20 1 


.727.364.02 


1 pee 


Push button label / blank (for S18) 










MP. 


. .29 1 


.727.360. 19 


2 pea 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 










MP. 


. .30 1 


.011.235.35 


1 pee 


Dummy push button 19*5 










R. . 


. . .1 


57.11.3391 


390 OhB 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .2 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ HF 










R. . 


. . .3 


57.11.3391 


390 Ohn 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .4 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .5 


57.11.3391 


390 OhB 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .7 


57.11.3391 


390 Oha 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .8 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. . .9 


57.11.3391 


390 OhB 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. .10 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. .11 


57.11.3391 


390 OhB 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. .15 


57.11.3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. .55 


57.11.3102 


1 kOhB 


1%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.101 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
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STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD OVU TC (2CH) 1.727.760.82 



IHD. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO. 


PART NO. VALUE 


SPECIFICATIONS / EQ(0IVALENT MANUF. 




A. . 


. .1 


.727.370.00 




Display Board 






R. . . 108 


57.11.3391 390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




A. . 


. .2 


.727. 180.00 




Shuttle Control 






R. . . 110 


57.11.3102 1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 


















R. . . Ill 


57.11.3102 1 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




C. . 


- . 1 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 














C. . 


. .2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 






S 6 


55.15.0130 


Push button Switch ITT 




C. . 


. .3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 














c. . 


. .4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 






W. . . .41 




not used 




c. , 


.25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






H. . . .42 




not u o ed 




c. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






W. . . .43 




not used 




c. . 


.27 






not used 






W. . . .46 


64.01.0106 


Wire Bridge 




c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






W. . . 141 


64.01.0106 


Wire Bridge 




c. . 


.29 






not used 






W. . .142 


64.01.0106 


Wire Bridge 




c. . 


.30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 






W. . . 143 


64.01 .0106 


Wire Bridge 




D. . 


. .1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 






XIC. . . 1 


53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 




D. . 


. 30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






XIC. . .2 


53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 




D . . 


.31 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






XIC. .11 


53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 




D. . 


. 32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






XIC. .12 


53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 




D. . 


.33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






XIC. . 13 


53.03.0168 16-Pole 


IC Socket 




D. . 


.34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 














D. . 


.35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 














D. . 


. 36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 














D. . 


.37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 














DL . 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED qrn D=5 mm 


GI 












DL . 


. .8 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 












DL. 


. .9 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 












DL . 


. 10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 nra 


GI 












DL . 


.11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 












DL . 


. 12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 












DL. 


.13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


CER = 


Ceramic/ EL=E1 


ectrolytic/ PETP=Po ly e star / 


SI=Silicon/ 




DL . 


- 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 ram 


GI 


MF=M 


etal Film/ PCe 


rm=Pot. Cermet/ 






DL . 


. 15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


MANUFACTURER: AMP/ 


GI=General Instrument/ ITT 


/ Mot=Motorola/ 




DL. 


. 16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rare 


GI 




NS=N 


ational Semiconductor / Ph= 


Philips/ Ra=Raytheon/ 




DL . 


. 17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




TI=T 


exas Inetrumenta 






DL. 


. 18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ram 


GI 












DL . 


.41 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 


ORIG 


91/07/12 
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POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 












DL. . 


.42 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mra 


GI 












DL . . 


.43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 












DL . . 


.45 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 ran 


GI 












DL . . 


.46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 












DL. . 


.48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 












IC. . 


. .1 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 












IC. . 


. .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 












IC. . 


.11 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 












IC. . 


. 12 


50.06.0596 


74LS596 


B-Bit Sh i ft Register 0 . C . 


TI 












IC. . 


. 13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Sh i ft Register 


TI 












J. . . 


. . 1 


54.01 .0287 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . . 


. .2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . . 


. .3 


54.01.0237 


20-Pola 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . . 


• ■'* 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 












JP. . 


. . 6 


54.01.0021 




Bridge 














JP. . 


. 10 


54.01 .0021 




Br i dg e 














JP. . 


. 1 1 


54.01.0021 




Bridge 














JP. . 


.12 


54.01 .0021 




Bridge 














JP. . 


.13 


54.01.0021 




Bridge 














JP. . 


. 14 


54.01.0021 




Bridge 














JP. . 


. 15 


54.01.0021 




Bridge 














JP. . 


.16 


54.01.0021 




Bridge 














JP. . 


. 17 


54.01.0021 




Br i dg e 














JP. . 


.46 






not used 














JP. . 


.48 


54.01 .0021 




Bridge 














MP. . 


. .1 


54.01.0020 


30 pcB 


Contact Pin 














HP. . 


. .2 1 


.011.235.03 




Push button case 3* 














MP. . 


. .4 1 


.011.235.05 


2 pcB 


Push button caae 5* 














MP. . 


. . 5 1 


.011.235.23 


3 pcB 


Conductive rubber 3* 














MP. . 


. .7 1 


.011 .235.25 


2 PC8 


Conductive rubber 5^ 














MP. . 


. .8 1 


.011.235.29 


24 pcB 


Bolt 














MP. . 


. .9 1 


.011.235.30 


19 pcB 


Push button 14*5 














MP. . 


. 10 1 


.011.235.31 




Dummy calotte 
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MANUF. 












MP. 


.11 1 


.011.235.32 




Calotte rad 














MP. 


.12 1 


.011.235.33 


13 pea 


Calotte yel 














MP. 


. 13 1 


.011.235.34 


2 pcB 


Calotte grn 














MP. 


.14 1 


.727.360.02 


1 pcB 


Push button case with Shuttle 














MP. 


. 15 1 


.727.360.03 




Conductive rubber with Shuttle 














MP. 


. 16 1 


.727.360.04 


5 pea 


Push button 19*14 














MP. 


.17 1 


.727.360.05 




Push button Ad j. 














MP. 


. 18 1 


.727.760.10 




No. Label 














MP. 


. 19 1 


.727.660.12 




Command Panel PCB 














MP. 


.20 


53.03.0221 


18 pcs 


2-pole LED Socket 














MP. 


.22 


21.53.0354 


2 pea 


Hexagon socket head cap screw M3*6 














MP. 


.23 


23.01 .2032 




Washer 














MP. 


.24 


24.16. 1030 


2 pcs 


Fin washer 














MP. 


.25 


43.01.0108 




ESE Warning label 














MP. 


.26 1 


.727.360.07 




Push button label / PLAX 














MP. 


.27 1 


.727.360.08 


1 pee 


Push button label / STOP 














MP. 


.28 1 


.727.360.09 


1 pee 


Push button label / RECORD 














MP. 


.29 1 


.727.360.19 


2 pcs 


Push button labels/ FORWARD/ REWIND 














MP. 


.30 1 


.011.235.35 


2 pCB 


Dummy push button 19*5 














R. . 


. .1 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . 2 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .3 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .4 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . 6 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .8 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .9 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. 10 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


.11 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. 15 


57.11 .3102 


1 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 














E. . 


101 


57 .11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


102 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R . . 


103 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


105 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 














R. . 


106 


57.11 .3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 
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6/91 





STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD 2VU TO (2CH) 1 .727.762.82 



J3 “17^ 



J3 “16^ 







^— — — — P— — — 
1N5818 








+ 


C02 tj 


C04 


C01 


CIS 


C25 ' 


+0.0UD , 


S ei 

220m 


1 000M 


68n 


68n 


68n “ 



J3 -15^ 
J3 - 9 



J3 



• 10 ^ 



J3 -12^ 



J3 - 11 ^ 



J3 



• 13^ 



J3 -14^ 



+5.GU 



Di 



-+5 



C03 

220m 



IC 


+5 


GND 


74HC595 


IG 


8 


74LS596 


IG 


8 



KEY +5 
DS-DATA 



DS-CLK 



DS-ENMTX 



DS-ENDPL 



DS-ENLDT 



DS-ENLDA 



D R55 
ik 



+ 5 



IC6 

10 . 



11 



teCLK 



12 



C3i 

l00p 



14 



SER 

ICLR 



KCLK 



EN 



QH 



9I74HC595 



11 



12 






14 



SER. . 1 


CLR 


QA 


QB 


>SCLK 


QC 




QD 




QE 


>LCLK 


QF 


EN 


QG 

QH 


0 

1 



IS B-READY2 



1 B-INPUT2 



2 B-SYNC2 



3 B-REPRQ2 



4 B-UNCIN2 



5 B-UNCQU2 



6 B-L1N02 



9174HC595 



+5.6U 



10 * 390 



xs 

1 


B-INPUTi 


DL22 


2 


B-SYNCl 


DL23 


Is 


3 


B-REPROl 


2^ DL24 


r 


4 


B~UNCINi 


Z^ DL28 r 


5 


B-UNCOUl 


54= DL47 1 


6 


B-LINOi 





CZl^ 



RS±. 



EMZ. 






DL31 






DL33 






PL 3 4 

_m:LDL38_^^ 



DL37 






74HC595 




9|74HC595 



15 B~SLOy 



B-MID 



2 B-FAST 



4 B-USPEED 



5 B-NAB 



B-INSERT 



7 C-JUHPER 



74HC595 



PAGE 2 



+5.BU 



2_4 » 390 



15 B-FREW 


^4 DL14 


1 B-FFW 




2 B-PLAY 




3 B-STOP 


24 DL17 


4 B-REC 


24 DL18 


5 B-SHUTL 


24 DL12 


6 B-TDUMP 


"4 DL13 


7 


n 









Eli. 






R07 



15 B-SHIFT 


“ DL07 


1 B-2L0C 


; DL0€ 


2 B-LOCl 


! 4. DL09 


3 B-STLOC 


: ;■■:= EH0~^ 


4 B-BSPACE 




c 






£^;3E22_ 






p— 



r 

y4i : W42 

L 



jiDL45 






PL 46 p— 



15 B-TCRDY 
B-TCINP 
B-TCSYNC 
<B-TCREP) 



JaH41 






, P 

y43; 

J 



U41 , W42, U43 
NOT USED 



DL41 r — •— •■ iR10i 



> DL43 






5 


B-HICONl 


24 DL26 


__r 


e 


B-MICATT2 


24 DL35 


_j 


7 


B-MIC0N2 


^4 DL3G 





CZ}§^ 



oSi" 



DSS2_ 






9 74HC595 



@ 12.07.91 GP 


0 

0 

0 


o 




1 A 807-TC GR 30 | 


PAGE 1 OF 3 


^TILD[d][E[k1 


COMMAND PANEL BOARD 2 OU TC 


SCH 


1 .727.762-82 



6/93 





COMMAND PANEL BOARD 2 UU TC 














COMMAND PMW± BOARD 2VU TC (2CH) 1.727.762.82 



IHD 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF . 


IMD. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IMD, POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF . 




A . 


... 1 1 


.727.370.00 




Diaplai 


Board 






JP. 


. 11 


54.01.0021 




Bridge 






R. . . .72 


57.11.3153 


15 kOhra 


LX, 0.25W/ MF 






A . 


. . .2 ; 


.727.180.00 




Shuttle 








JP. 


. 12 


54.01 .0021 










R. . . .73 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


LX, 0.25H/ MF 






















JP. 


. 13 


54.01.0021 




Bridge 






R, . . .74 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


17./ 0.25W/ MF 






B. 


. . . i 


51 .02.0144 


6 V 


0.03 A 


Lamp 






JP. 


. 14 


54.01.0021 




Bridge 






K. . . .75 


58.01 .8503 


50 kOhm 


10// 0.5 W/ PCerm 






B . 


... 2 


51 .02.0144 


6 V 


0.03 A 








JP. 


. 15 












R. . . .76 


57.11,3822 


8.2 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






B . 


. . .3 


51 .02.0144 


6 V 


0.03 A 


Lamp 






JP. 


. 16 


54.01 .0021 










R. . . .77 


57.11 .3203 


20 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 






B. 


... 4 


51 .02.0144 


6 V 


0.03 A 


Lamp 






JP. 


. 17 


54.01.0021 




Br i d g e 






R. . . .78 


57.11. 3203 


20 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 




































R. . . .79 


57.11.3103 


10 kOhm 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


... 1 


59.06.0683 


68 nF 


lOX 


50 V PETP 






JP. 


.48 


54.01.0021 




Bridge 






R 80 


57.11.3203 


20 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






C . 


. . .2 


59.22.3221 


220 uF 


-20X 


10 V EL 




















R. . . .81 


57.11 .3103 


10 kOhm 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


... 3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 


10 V EL 






ME. 




.727.360.01 




VU Meter 






R. . . .82 


57.11 .3332 


3.3 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






c. 


... 4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20/. 


10 V EL 






ME. 


. .2 


.727.360.01 




VU Meter 






R. . . .83 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


17/ 0.25W/ MF 






c. 


... 5 


59.22.5220 


22 uF 


-20/ 


25 V EL 




















R. . . .84 


57.11 .3182 


1.8 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. . .6 


59.22.5220 


22 uF 


-20/ 


25 V EL 






HP. 


. . 1 


54.01.0020 


30 pea 


Contact Pin 






B. . . .85 


57.11 .3151 


150 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 11 


59.22.6100 


10 uF 


-20/ 


25 V EL 






MP. 


- .2 


.011.235.03 


q p r* f? 


Push button case 


3* 




R .... 86 


57.11 .3202 


2 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. .12 


59.34 .2220 


22 pF 


10/ 


50 V CER 






HP. 


. . 3 


.011.235.04 




Pueh button caae 


4^ 




R. . . .87 


57.11 .3751 


750 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 13 


59.06.0105 


1 uF 


10/ 


50 V PETP 






MP. 


. - 4 1 


.011.235.05 


q p r- a 


Push button case 


5 * 




R. . . .88 


57.11 .3153 


15 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. . 15 


59.06.0683 


68 nF 


10/ 


50 V PETP 






MP. 


. .5 


.011.235.23 


3 pcs 


Conductive rubber 


3 * 




B. . . .89 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. .21 


59.22.6100 


10 uF 


-20/ 


25 V EL 






MP. 


. .6 


.011.235.24 


4 p r* R 


Conductive rubber 


4A 




R 90 


58.01 .8503 


50 kOhra 


107/ 0.5 W/ PCerm 






c. 


. .22 


59.34 .2220 


22 pF 


10/ 


50 V CER 






HP. 


. .7 


.011.235.25 




Conductive rubber 


5 * 




R. . . .91 


57.11.3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






c. 


. .23 


59.06.0105 


1 uF 


10/ 


50 V PETP 






MP. 


. .8 


.011.235.29 




Bolt 






R. . . .92 


57.11.3391 


390 Ohra 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. .25 


59.06.0683 


68 nF 


lOX 


50 V PETP 






MP 


q 


.011.235.30 


37 pcB 


Push button 14*5 






R. . . .93 


57.11.3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






c. 


. .26 


59.45.4101 


100 pF 


10/ 


50 V CER 






MP. 


. 10 


.011.235.31 




Dummy calotte 






R. . . .94 


57.11.3391 


390 Ohra 


IX/ 0.25W/ MF 






c . 


. .27 






not ue 


ed 






MP. 


.11 


.011.235.32 


9 pCB 


Caloi:te red 






R. . .101 


57.11.3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. . 28 


59.45.4101 


100 pF 


10/ 


50 V CER 






MP. 


. 12 


.011.235.33 




Calotte yel 






R. . . 102 


57.11.3391 


390 Ohra 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. .29 






not UE 


ed 






HP. 


. 13 


-Oil . 235.34 


2 pcs 


Caloi:te grn 






R. . . 103 


57.11 .3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. .30 


59.45.4101 


100 pF 


10/ 


50 V CER 






HP. 


. 14 


.727.360.02 


1 p ^ 


Push button case 


with Shuttle 




R. . . 105 


57.11.3391 


390 Ohra 


17/ 0.25W/ MF 






c . 


. .31 


59.45.4101 


100 pF 


10/ 


50 V CER 






MP. 


. 15 


.727.360.03 




Conductive rubber 


with Shuttle 




R. . . 106 


57.11.3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






















MP. 


. 16 


.727.360.04 




Push button 19*14 






R. . . 107 


57.11 .3391 


390 Ohra 


17./ 0.25W/ MF 






D . 


... 1 


50.04.0512 


1N5818 




30 V Schottky 






MP. 


.17 


.727.360.05 


1 pee 


Puah button Adg. 






R. . .108 


57.11 .3391 


390 Ohm 


17/ 0.25W/ MF 






D. 


..11 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


. 18 


.727.762.10 




No. Label 






R. . . 109 


57.11 .3391 


390 Ohra 


17/ 0.25W/ MF 






D . 


. .12 


50.04 .0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


. 19 


.727.660. 12 




Command Panel PCB 






R. . .110 


57.11 .3102 


1 kOhm 


17/ 0.25W/ MF 






D. 


. . 13 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.20 


53.03.0221 


42 pcs 


2-pole LED Socket 






R. . . Ill 


57.11 .3102 


1 kOhra 


17/ 0.25W/ MF 






D . 


. .14 


50.04 .0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.21 


.727.362.93 




L-LST Coramand Pan 


el Board 
















D. 


. .21 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.22 


21 .53.0354 


q p r: R 


Hexagon eockc't he 


ad cap screw M3*6 




S. . . . .6 


55.15,0130 




Push button Switch 


ITT 




D . 


. .22 


50 .04 .0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


. 23 


23.01 .2032 


2 pc 8 


Washer 


















D. 


. .23 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.24 


24.16.1030 




Fin washer 






W. . . .41 






not uaed 
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IND 


pQc 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EC 


UIVALENT 


MANUF. 


IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




D . 


. .24 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.25 


43.01.0108 




ESE Warning label 






W. . . .42 






not 






D . 


. .30 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP, 


.26 1 


.727.360.07 




Push button label 


/ PLAY 




W. . . .43 






not uoed 






D . 


. .31 


50.04 .0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.27 1 


.727.360.08 




Push button label 


/ STOP 




W. . . .46 


64.01 .0106 




Wire Bridge 






D . 


. .32 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


.28 1 


.727.360.09 


1 pr P 


Push button label 


/ RECORD 




W. . . 141 


64.01 .0106 




Wire Br i d ge 






D . 


. .33 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






MP. 


. 29 1 


.727.360. 19 




Push button label 


/ FORWARD/ REWIND 




W. . . 142 


64.01 .0106 




Wire Bridge 






D. 


. .34 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 




















W. . . 143 


64.01 .0106 




Wire Bridge 






D . 


. .35 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






P. . 


. . 1 


54 . 02 . 0320 




Plug 2 ■ 8 a0 . 8 




AMP 














D. 


. . 36 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






P. . 


. .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 


XB. . . . 1 


53.04.0107 




L, amp holder 






D . 


..3 7 


50.04.0125 


1N4448 




50 V SI 






P. . 


. .3 


54.02.0320 




Plug 2 . 81 ^ 0.8 




AMP 


XB. . . .2 


53.04.0107 




Lamp holder 






















P, . 


. .4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 


XB 3 


53.04.0107 




L. amp holder 






DL 


... 7 


50.04.2501 


MV5452 


LED qrn 


D=5 mm 


GI 




P . 


. .5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 


XB. . . .4 


53.04.0107 




Lamp holder 






DL 


. . .0 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D = 5 tira 


GI 




P. . 


. .6 


54.02.0320 




Plug 2 -8 a0 . 8 




AMP 














DL 


. . .9 


50.04 .2500 


MV5352 


LED ye: 


D-5 mm 


GI 


















XIC. . . 1 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL 


. .10 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 torn 


GI 




Q. . 


. . 1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 




XIC. . .2 


53.03.0168 


16-Pole 


I C' Socket 






DL 


. . 11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D = 5 mm 


GI 




a. . 


. .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


KPN 




XIC. . .3 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL 


. . 12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 nm 


GI 




a. . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 




XIC. . . 4 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL 


. . 13 


50.04 .2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




Q. . 


. .4 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 




XIC. . .5 


53.03.0167 


14-Pole 


I C,' Socket 






DL 


- - 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mra 


GI 




a. . 


. .5 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 




XIC. . .6 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL 


. . 15 


50.04 .2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




Q. . 


. .6 


50.03.0436 




BC547B/ BC550B 


HPK 




XIC. . .7 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL 


. .16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mra 


GI 


















XIC. . .8 


53.03.0166 


8-Pole 


J P S n r k 






DL 


. .17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 nm 


GI 




R. . 


. . 1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1// 0.25W, MF 






XIC. . .9 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






DL 


. .18 


50.04.2115 


HV5752 


LED red 


D=5 mra 


GI 




R. . 


. .2 


57 . 11.3391 


390 Ohm 


1/, 0.25W/ MF 






XIC. . 10 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






DL 


. .21 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 mm 


GI 




R. . 


. .3 


57.11.3391 


390 Ohm 


1// 0.25W/ MF 






XIC. .11 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL 


. .22 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mra 


GI 




R . . 


. .4 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1// 0.25W/ MF 






XIC. . 12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL 


. .23 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D~5 mm 


GI 




R. . 


. .5 


57.11. 3391 


390 Ohm 


1// 0.25W/ MF 






XIC. .13 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






DL 


. .24 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 rati 


GI 




R . . 


. .6 


57. 11 .3391 


390 Ohm 


1// 0.25W/ MF 


















DL 


. .25 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




R. . 


. .7 


57.11. 3391 


390 Ohm 


IX, 0.25W/ MF 


















DL 


. .26 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 ran 


GI 




R. . 


. .8 


57.11.3391 


390 Ohm 


IX, 0.25W/ MF 


















DL 


. .27 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




R. . 


. .9 


57.11.3391 


390 Ohm 


IX, 0.25W/ MF 


















DL 


. .28 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 ni» 


GI 




R. . 


. 10 


57.11.3391 


390 Ohm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL 


. .31 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D~5 mm 


GI 




R. . 


. 11 


57.11. 3391 


390 Ohm 


IX, 0.25W/ MF 






CER=Ceramic/ EL=E1 


ectrolytic/ PETP=Polyester 


SI=Silicon/ 






DL 


. .32 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 ran 


GI 




R. . 


. 15 


57.11. 3102 




IX, 0.25W/ MF 






MF=Metal Film/ PCe: 


rm=Pot Cerme 










DL 


. .33 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




R. . 


. 21 


57.11.3391 


390 Ohn 


LX, 0.25W/ MF 






MANUFACTURER: AMP/ 


GI =Ge neral I 


nstruraent/ ITT / No t=Mo to r 0 1 a / 






DL 


. .34 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mra 


GI 




R. . 


.22 


57.11.3391 


390 Ohm 


LX, 0.25W/ MF 






NS=N. 


ational Semic 


onductor / Ph= 


Piiilips/ Ra = Raytheon/ 






DL 


. .35 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




R. . 


. 25 


57.11.3391 


390 Ohm 


LX, 0.25W/ MF 






TI=T 


exaa Inetrume 


XI t s 








DL 


. .36 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 rant 


GI 




R. . 


. .26 


57.11.3391 


390 Ohm 


LX, 0.25W, MF 


















DL 


. .37 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 nm 


GI 




R. . 


.27 


57.11. 3391 


390 Ohn 


1// 0.25W/ MF 
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IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 














DL. 


. 38 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 ran 


GI 




R. . 


.28 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.41 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 nm 


GI 




R. . 


.29 


57. 11.3474 


470 kOhra 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


. 42 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mra 


GI 




R. . 


.30 


57.11.3153 


15 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




R. . 


.31 


57.11.3682 


6 . 8 kOhra 


LX, 0.25W, MF 


















DL . 


. 45 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 rara 


GI 




R. . 


.32 


57. 11.3153 


15 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.46 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel 


D=5 mm 


GI 




R. . 


.33 


57.11. 3682 


6.8 kOhra 


IX, 0.25M, MF 


















DL. 


. 47 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 ram 


GI 




R. . 


.34 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.48 


50.04.2501 


MV5452 


LED grti 


D=5 mm 


GI 




R. . 


.35 


58.01.8503 


50 kOhra 


10// 0.5 W/ PCerra 


















DL . 


.49 


50.04.2115 


MV5752 


LED red 


D=5 nil 


GI 




R. . 


.36 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.61 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 


6.35A3.81 


GI 




R. . 


.37 


57.11. 3203 


20 kOhra 


IX, 0.25W/ MF 


















DL. 


. 62 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 


6.35A3.81 


GI 




R. . 


.38 


57.11.3203 


20 kOhB 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.63 


,50.04.2119 


MV57124 


LED red 


6.35A3.81 


GI 




R. . 


.39 


57.11.3103 


10 kOhra 


IX, 0.25W/ MF 


















DL. 


. 64 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 


6.35A3.81 


GI 




R. . 


.40 


57.11.3203 


20 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.65 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 


6.35A3.81 


GI 




R. . 


.41 


57.11.3103 


10 kOhra 


LX, 0.25W/ MF 


















DL. 


.66 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 


6.35A3.81 


GI 




R. . 


.42 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


































R. . 


.43 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


IX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. . 1 


50.17.1595 


74HC595 


8“Bit Shift Register 


TI 




R. . 


.44 


57.11.3182 


1 .8 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. .2 


50.17.1595 


74HC595 


B~Bit Shift Register 


TI 




R. . 


.45 


57.11.3151 


150 Ohn 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. .3 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op 


. Amp , 


Ra 




R. . 


.46 


57.11.3202 


2 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. . 4 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op 


. Amp . 


Ra 




R. . 


.47 


57.11.3751 


750 Ohm 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. . 5 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op 


. Amp . 


NS/Mot 




R. . 


.48 


57.11.3153 


15 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. .6 


50.17 . 1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . 


.49 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. . 7 


50.17.1595 


74HC595 


8— Bit Shift Register 


TI 




R. . 


.50 


58.01.8503 


50 kOhm 


10// 0.5 M/ PCerm 


















IC. 


. .8 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op 


. Amp . 


Ra 




R. . 


.51 


57.11.3391 


390 Ohra 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. .9 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op 


. Amp . 


Ra 




R. . 


.52 


57.11.3391 


390 Ohra 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. 10 


50.05.0199 


LM324 


Quad Op 


. Amp . 


NS/Mot 




R. . 


.53 


57.11.3391 


390 Ohra 


IX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. 1 1 


50. 17. 1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . 


.54 


57.11.3391 


390 Ohra 


LX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. 12 


50.06.0596 


74LS596 


0-Bit Shift Register O.C. 


TI 




R. . 


.55 


57.11.3102 


1 kOhra 


IX, 0.25W/ MF 


















IC. 


. 13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 




R. . 


.61 


57.11.3391 


390 Ohra 


LX, 0.25W/ MF 


































R. . 


.62 


57.11.3391 


390 Ohra 


IX, 0.25W/ MF 


















J. . 


. . 1 


54.01.0287 


3-Pole 


CIS Soc 


cet Strip 


AMP 




R. . 


.65 


57.11.3391 


390 Ohm 


LX, 0.25W/ MF 


















J. . 


. .2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Soc 


cet Strip 


AMP 




R. . 


.66 


57.11.3391 


390 Ohm 


IX, 0.25W/ MF 


















J. . 


. .3 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Soc 


cet Strip 


AMP 




E. , 


.67 


57.11.3391 


390 Oha 


LX, 0.25W/ MF 


















J . . 


. . 4 


54.01.0237 


20-Pols 


CIS Soc 


c et Str i p 


AMP 




R. . 


.68 


57.11.3272 


2.7 kOhra 


LX, 0.25W/ MF 


































R. . 


.69 


57.11.3474 


470 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 


















JP. 


. .6 


54.01.0021 




Bridge 








R. . 


.70 


57.11.3153 


15 kOhra 


LX, 0.25W/ MF 


















JP. 


. 10 


54.01.0021 




Bridge 








R. . 


.71 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


LX, 0.25W/ MF 
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6/96 



COMMAND PANEL BOARD 2/2 TC (2CH) 1.727.763.82 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



A 1 1.727.370.00 

A 2 1.727.180.00 



Display Board 
Shuti;le Control 



C 1 

C 2 

C. ... 15 

C 25 

C . . . ,26 

C 27 

C 28 

C. . . .29 
C . . . . 30 
C 31 



59.06.0683 68 nF 

59.22.3221 220 uF 

59.22.3221 220 uF 

59.22.3102 1000 uF 

59.06.0683 68 nF 

59.06.0683 68 nF 

59.45.4101 100 pF 

59.45.4101 100 pF 

59.45.4101 100 pF 

59.45.4101 100 pF 



10% 50 V PETP 

-20% 10 V EL 

■20% 10 V EL 

-20% 10 V EL 

10% 50 V PETP 

10% 50 V PETP 

10% 50 V CER 

not used 

10% 50 V CER 

not used 

10% 50 V CER 

10% 50 V CER 



D 1 

D. ... 30 
D. . . .31 
D. ... 32 

D 33 

D. . . .34 
D. . . .35 
D . . . . 36 
D 37 



50.04.0512 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



1N5818 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 



30 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 



R 4 

R 5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R. ... 10 

R 11 

R 15 

R 21 

R. . . .22 
R. . . .55 
R. . . .61 
R. . . .62 
R. . . 101 
R. . . 102 
R. . . 103 
R. . . 105 
R. . . 106 
R. . . 108 
R. . . 110 
R. . . Ill 



57.11.3391 
57.11.3391 
57.11 .3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3102 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3102 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11 .3391 
57.11.3102 
57.11.3102 



390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
1 kOhra 
390 Ohm 
390 Ohm 
1 kOhm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 



1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25Wy MF 
1%/ 0.25Wy MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25H/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25Wy MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25H> MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
l%y 0.25W/ MF 



S 6 55.15.0130 



Push button Sv 



DL 7 

DL 8 

DL . . . .9 
DL. . .10 
DL. . .11 
DL . . . 12 
DL . . . 13 
DL. . .14 
DL . . . 15 
DL . . . 16 
DL. . .17 



50.04.2501 
.50 . 04 . 2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 
50.04.2500 



MV5452 

MV5352 

MV5352 

HV5352 

MV5352 

MV5352 

MV5352 

MV5352 

MV5352 

MV5352 

MV5352 



LED grn D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 ram 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 ram 
LED yel D=5 mm 



GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 



W. . . .41 
W. . . .42 
W 43 

W. . . .46 64.01 .0106 
W...141 64.01.0106 
W. . . 142 64.01 .0106 
W. . . 143 64.01.0106 







Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Br i d ge 



XIC...1 53.03.0168 
XIC...2 53.03.0168 
XIC...6 53.03.0168 
XIC. . .7 53.03.0168 



16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 



S T 



D E R 



<00> 91/07/12 GP COMMAND PANEL BOARD 2/2 TC 



PL 1.727.763.82 PAGE 



S T U D E R (00) 91/07/12 GP COMMAND PANEL BOARD 2/2 TC 



ITT 



PL 1.727.763.82 PAGE 4 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



DL...18 50.04 
DL...21 50.04 
DL . . . 22 50 . 04 
DL...23 50.04 
DL...24 50.04 
DL...31 50.04 
DL...32 50.04 
DL...33 50.04 
DL...34 50.04 
DL...41 50.04 
DL...42 50.04 
DL. . .43 50.04 
DL. . .45 50.04 
DL...46 50.04 
DL...48 50.04 



.2115 MV5752 
.2115 MV5752 
.2500 MV5352 
.2500 MV5352 
.2500 MV5352 
.2115 MV5752 
.2500 MV5352 
.2500 MV5352 
.2500 MV5352 
.2115 MV5752 
.2500 MV5352 
.2500 MV5352 
.2115 MV5752 
.2500 MV5352 
.2501 MV5452 



LED red D=5 ram 
LED red D=5 nm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 ram 
LED red D=5 mm 
LED yel D=5 ram 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 rare 
LED red D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED red D=5 mm 
LED yel D=5 mm 
LED grn D=5 rare 



IC 1 50.17.1595 74HC595 

IC 2 50.17. 1595 74HC595 

IC 6 50.17.1595 74HC595 

IC....7 50.17.1595 74HC595 

IC. . . 11 50.17.1595 74HC595 

IC...12 50.06.0596 74LS596 

IC. . . 13 50.17.1595 74HC595 



8-Bit Shift 
8-Bit Shift 
8-Bit Shift 
8-Bit Shift 
8-Bit Shift 
8-Bit Shift 
8-Bit Shift 



Register 

Reg i star 
Register 
Register O.C, 
Register 



J 1 54.01.0287 3-Pol< 

J 2 54.01.0288 5-Pol. 

J 3 54.01.0237 20-Pol. 

J 4 54.01.0237 20-Pol. 



CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 



JP 6 54.01.0021 

JP...10 54.01.0021 
JP...11 54.01.0021 
JP...12 54.01 .0021 
JP. . .13 54.01.0021 
JP...14 54.01.0021 
JP...15 54.01.0021 
JP...16 54.01.0021 



Br i dge 
Bridge 
Bridge 
Bridge 
Bridge 
Bridge 
Br i dg e 
Bridge 



GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 

GI 



XIC.. 11 53.03.0168 
XIC. . 12 53.03.0168 
XIC.. 13 53.03.0168 



16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 



TI 

TI 

TI 

TI 

TI 

TI 

TI 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



CER=Ceramicy EL =E1 e c tr o 1 y t i c / PETP=Po ly e s t er / SI=Silicon/ 

MF=Metal Film/ PCerra=Pot . Cermet/ 

MANUFACTURER: AMP/ GI=General Instrument/ ITT/ Mo t=Ho t or o 1 a / 

NS=National Semiconductor / Ph=Philips/ Ra=Raytheon/ 
TI=Texas Instruments 

ORIG 91/07/12 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



JP...17 54.01.0021 

JP. . .46 

JP...48 54.01.0021 



Bridge 



Bridge 



MP. . . . 1 54.01.0020 30 pc 

MP 2 1.011.235.03 3 pc 

MP. . . .3 1.011.235.04 2 pc 

MP....4 1.011.235.05 2 pc 

MP 5 1.011.235.23 3 pc 

HP 6 1.011.235.24 2 pc 

MP. . . .7 1 .011.235.25 2 pc 

MP....8 1.011.235.29 32 pc 

MP 9 1.011.235.30 27 pc 

MP. . . 10 1.011.235.31 6 pc 

MP. . .11 1.011.235.32 5 pc 

HP.. .12 1.011.235.33 19 pc 

MP...13 1.011.235.34 2 pc 

MP...14 1.727.360.02 1 pc 

MP...15 1.727.360.03 1 pc 

MP...16 1.727.360.04 5 pc 

MP...17 1.727.360.05 1 pc 

MP. . . 18 1.727.763. 10 1 pc 

MP...19 1.727.660.12 1 pc 

MP...20 53.03.0221 26 pc 

MP. . .22 21.53.0354 2 pc 

MP. . .23 23.01.2032 2 pc 

MP. . .24 24.16.1030 2 pc 

MP. . .25 43.01.0108 1 pc 

MP. . .26 1.727.360.07 1 pc 

MP...27 1.727.360.08 1 pc 

MP...28 1.727.360.09 1 pc 

MP...29 1.727.360.19 2 pc 

MP. . .30 1 .011.235.35 2 pc 



Push button case 3* 
Push button case 4A 
Push button case 5* 
Conductive rubber 3* 
Conductive rubber 4* 
Conductive rubber 5* 
Bolt 

Push button 14*5 
Dummy calotte 
Calotte red 
Calotte yel 
Calotte grn 
Push button case wii 
Conductive rubber w i i 
Push button 19*14 
Push button Ad j . 

No. Label 
Command Panel PCB 
2-pole LED Socket 
Hexagon socket head c 
Washer 
Fin washer 



Shuttle 

Shuttle 



ip screw M3*6 



ESE Warning label 
Push button label 
Push button label 
Push button label 
Push button label; 
Dummy push button 



PLAY 

STOP 

RECORD 

FORWARD/ REWIND 

9*5 



R 1 57.11.3391 390 Ohm 

R 2 57.11.3391 390 Ohm 

R 3 57.11.3391 390 Ohm 



0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25H/ MF 



E R 
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STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD TC (4CH) 1.727.766.82 



CeLM3 ) 



J03- 17 ^ 



J03- 16 ^ 



I + 


^02 


—7 

+ 


1N5818 

^04 


C01 


C15 


C25 


+ 




220mF 




i000uF 


G8nF 


68nF 


68nF 




I +0. 0UD . 

















J03- 15 f>-! 



J03- 9 
J03" 10 ^ 
J03- 12 ^ 
J03- 11 ^ 



+5. BU 



D01 



™+5 



C03 

220mF 



IC 


+5 


GND 


74HC595 


16 


8 


74LS596 


16 


8 






KEY “♦ +5 
DS-DATA 



DS-CLK 



DS-ENMTX 



DS-ENDPL 



j 03^13 ^..;DSzENLM^ 



14 



+5 

10 



11 



C28 



100P 



12 






13 



CLEAR 

SER IC12 



SCLK LCLK 

74LS59G 



QA 



QB 



QC 



QD 



QE 



QF 



EN 



QG 



QH' 

QH 



CELN4) 



J04- 8 1 >- 



J04- 7 



J04- 6 ^ 



J04- 5 



J04- 4 |> 



J04-3 1> 



J04- 2 ^ 



J04- 1 y 

J04- 20 
J04- 19^' 
J04- 18 ^ 



RESET 
S01 . 



SHIFT 

S07 



REW 

S14 



+5. 6U 

+0. 0UD 

KEY 



15 



LAP 

S02 



ZEROLOC 

S08 



FFUD 

S15 



:MRX-A 



SET 



LOG 1 
S09 



PLAY 

SIG 



MRX-B 



SEL 

S04 



LOCSTRT 

S10 



STOP 

S17 



HRX-C 



J04 J04 J04 

~9 “10 “11 



R110 

Ilk 



JC30 

j00pF 



JC26 

^J.00pF 



STEP 

S05 



BSPACE 

Sli 



REC 

S18 



TC LED 
ON 



MRX“D 



J04 
~ 12 



S06 



JP06| 

1 



ADJUST 



SHUTTLE 

S12 



TDUMP 

S13 



TC LED 

OPP 

i- 



MRX“E 



UARI 

SPEED 

S45 



i: 



S4in 

Xj 

/INSERT 



TC RDY 

S41 



TC INP 
S42 



TC SYNC 
S43 



MRX“F 



SPEED 

S44 



MRX-G 




J03“8 



<1 J03“ 7 



4 J03-6 



<4 J03-5 



4 J03“ 4 



J03“ 3 



4 J03“2 



J03~ 1 



MRX-H 



J04 
- 13 



J04 J04 ■ J04 

- 14 - 15 - 16 



DS“DATA 



DS-CLK 



DS-ENDPL 



+5 



ICi 

10. 



11 



12 



13^ , 



+0. 0UD^~~y^' 



+5, eu 





J02 J02 J02 J02 J02 
“i -2 “3 “4 “5 



J_J_L_L 



DISPLAY BOARD 
1.727.370.00 GRP31 



14 



SER 
CLR 



>SCLK 

>LCLK 



EN 



QH 



+5 



IC2 

10. 



12 



#1' 



(elFiI) [■ 

15 B“FREW 



J01 J01 J0i 
„ 3 .^2 “1 



+5. 6U 



1 B“FPy 



2 B“PLAY 



3 B-STOP 



4 B-REC 



5 B“SHUTL 



6 B-TDUMP 



9 74HC595 

14 



SER 
iCLR 



>sclk 

>lclk 



EN 



QH 



+5 



IC13 
10. 



11 



12 






15 B“SHIFT 



1 B“ZLOC 



2 B“L0C1 



3 B“STL0C 



4 B“BSPACE 



9|7^C595 

14 



SER 
CLR 



>sclk 

>LCLK 



EN 



QH’ 



+5 



ICli 
10 



11 



12 






15 B“SLOU 



1 B“MID 



2 B“FAST 



4 B“USPEED 



5 B“INSERT 



7 C“JUMPER 



74HC595 



■V”” "'V' 



16 X 390fi 



DL14 



DL16 



Bm^ 



sm^ 



3 DL18 









EH^ 



'5. DL13 









R0Z. 






DL07 



DL0S 



R02.. 



PL09 j —— — I 
^>^10 ^ 






Ra4 






R05 



1^.^DL11 p- — |R0Q 



DL45 



> DL46 



iRi^ 



U4i T U42 T W43 

L? J 



SER, 

CLR 



>SCLK 

>LCLK 



Sen 



QH^ 



15 B“TCRDY 



1 B~TCINP 



2 B-TCSYNC 



yi42 



W41 , W42, W43 
NOT USED 



3 CB-TCREP) 






^ DL41 



4^ 



^ DL42 



-}RM1 

^ r% 4 



^ DL43 









9I74HC595 



@ 12.07.91 GP 


0 

0 

0 


o 


1-Sl. 


A 807-4 TC GRP 30 | 
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STUDER A807 MKII 



COMMAND PANEL BOARD TC (4CH) 1.727.766.82 



IND. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


A. . 


. . 1 1 


.727.370.00 




Display Board 




A. . 


. .2 1 


.727.180.00 




Shuttle Control 




C. . 


. . 1 


59 . 06 . 0683 


68 nF 


107. 50 V PETP 




C. . 


. .2 


59.22.3221 


220 uF 


-207. 10 V EL 




C. . 


. .3 


59.22.3221 


220 uF 


-20% 10 V EL 




C. . 


- . 4 


59.22.3102 


1000 uF 


-20% 10 V EL 




C. . 


.25 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




C. . 


.26 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




c. . 


.27 






not used 




c. . 


.28 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




C. . 


.29 






not used 




C. . 


.30 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




D. . 


. . 1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 




D. . 


.30 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




D. . 


. 31 


50.04.0125 


1H444B 


50 V SI 




D. . 


.32 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




D. . 


.33 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




D. . 


.34 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




D. . 


.35 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




D. . 


.36 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




D. . 


.37 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




DL . 


. .7 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 


GI 


DL . 


. .8 


50 . 04 . 2500 


MV5352 


LED yal D=5 m«i 


GI 


DL. 


. .9 


50.04.2500 


HV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


. 10 


50 . 04 . 2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


.11 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


.12 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


. 13 


50.04.2500 


MV5352 


LED yal D=5 r«m 


GI 


DL . 


. 14 


50.04.2500 


MV5352 


LED yal D=5 r.n 


GI 


DL . 


. 15 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


. 16 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


. 17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


DL . 


.18 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 


DL. 


.41 


50.04.2115 


MV5752 


LED rod D=5 mm 


GI 


S T U D E I 


R <00> 


91/07/12 GP 


COMMAND 


PANEL BOARD (4CH) TC PL 1.727.766.82 


PAGE 1 



IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


DL . 


. .42 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 nm 




GI 


DL . 


. .43 


50.04.2500 


HV5352 


LED yel D=5 mm 




GI 


DL . 


. .45 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 nm 




GI 


DL . 


. . 46 


50.04.2501 


MV5452 


LED grn D=5 mm 




GI 


IC. 


. . .1 


SO. 17.1595 


74HC595 


8- Bit Shift Regia 


ter 


TI 


IC. 


. . .2 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


TI 


IC. 


. . n 


50. 17. 1595 


74HC595 


B-Bit Shift Regia 


ter 


TI 


IC. 


. . 12 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Regie 


ter O.C. 


TI 


IC. 


. . 13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Regia 


ter 


TI 


J. . 


. . . 1 


54.01 .0287 


3-Pol« 


CIS Socket Strip 




AMP 


J. . 


. . .2 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 


J. . 


. . .3 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 


J. . 


. . .4 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 




AMP 


JP. 


. . .6 


54.01 .0021 




Br idge 






JP. 


. . 10 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. . 11 


54.01 .0021 




Br idge 






JP. 


. . 12 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. . 13 


54.01.0021 




Br idge 






JP. 


. . 14 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. . 15 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. . 16 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. . 17 


54.01 .0021 




Bridge 






JP. 


. .46 


54.01.0021 




Bridge 






JP. 


. .48 






not used 






WP. 


. . .1 


54.01.0020 


30 pc B 


Contact Pin 






MP. 


. . .2 1 


.011.235.03 


2 pcs 


Push button case 


3* 




MP. 


. . .4 1 


.011.235.05 


2 pee 


Push button case 


5* 




MP. 


. . .5 1 


.011.235.23 


2 pc B 


Conductive rubber 


3* 




MP. 


. . .7 1 


.011.235.25 


2 pc* 


Conduct i va rubber 


5* 




HP. 


. . .8 1 


.011.235.29 


23 pc B 


Bolt 






MP. 


. . .9 1 


.011 .235.30 


18 pee 


Push button 14*5 






MP. 


. . 10 1 


.011.235.31 


S pc B 


Dummy calotte 






MP. 


. . 11 1 


.011.235.32 


3 pen 


Calotte red 






S T U D E 


R <00) 


91/07/12 GP 


COMMAND PANEL BOARD (4CH> TC 


PL 1.727.766.82 


PAGE 2 



IND. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 


MP. 


.12 


1.011 


.235.33 


12 




Cal 


otte ye 


1 




MP. 


. 13 


1.011 


.235.34 


2 




Cal 


otto or 






MP. 


.14 


1.727 


.360.02 


1 




Push butto 


n case w 


ith Shuttle 


MP. 


. 15 


1.727 


.360.03 


1 




Conductive 


rii hhftr u 


ith Shuttle 


MP. 


. 16 


1.727 


.360.04 


5 




Pub 


1 butto 


n 19*14 




MP. 


.17 


1.727 


.360.05 


1 




Pub 


1 butto 






HP. 


.18 


1.727 


.766. 10 


1 




No . 


Label 






MP. 


.19 


1.727 


.660. 12 


i 




Command Pa 


nel PCB 




HP. 


.20 


53. 


03.0221 


17 




2-pole LED 


Socket 




MP. 


.22 


21 . 


53.0354 


2 




Hex 




cket heae 


cap Bcrese M3*6 


MP. 


.23 


23. 


01.2032 


2 




Was 


ler 






MP. 


.24 


24. 


16.1030 


2 




Fin 








MP. 


.25 


43. 


01.0108 


1 




E5E 


Warning label 




MP. 


.26 


1.727 


.360.07 


1 




Pub 


1 button label / 


PLAY 


MP. 


.27 


1.727 


.360.08 


1 




Pub 


h butto 


n label / 


STOP 


MP. 


.28 


1 . 727 


.360.09 


1 




Pub 


1 butto 


n label / 


RECORD 


HP. 


.29 


1 . 727 


.360. 19 


2 


PCB 


Pub 


1 butto 


n labels/ 


FORWARD/ REWIND 


R. . 


. .1 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .2 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .3 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .4 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .5 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


KF 




R. . 


. .6 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .7 


57. 


1 1 . 3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .8 


57 . 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. .9 


57. 


1 1 . 3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


.10 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


.11 


57. 


11 . 3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


. 15 


57. 


11.3102 


1 


kOhm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


101 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


102 


57. 


11 .3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


103 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


105 


57 . 


11 .3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


106 


57. 


11.3391 


390 


Ohm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


110 


57 . 


11.3102 


1 


kOhm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




R. . 


111 


57. 


11.3102 


1 


kOhm 


1%/ 


0.25W/ 


MF 




S T U D E 1 
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IND. POS.no. part no. value specifications / EQUIVALENT MANUF 



S 6 55.15.0130 



Push button S«i 



;tt 



W 41 

W 42 

M. . . .43 

W 46 

W. . .141 
W. . .142 
W. . .143 



64.01.0106 
64.01 .0106 
64.01.0106 



Win 

Win 



XIC...1 53.03.0168 
XIC...2 53.03.0168 
XIC..11 53.03.0168 
XIC..12 53.03.0168 
XIC..13 53.03.0168 



16-Pole IC: Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 
16-Pole IC Socket 



CER-Cera*ic/ EL=Electr o lyt i c, PETP=Polyeeter/ SI=Silicon, 

MF=M©tal Film/ PCerm=Pot. Cermet.. 

MANUFACTURER: AMP/ GI=General Inatrument/ ITT/ Mot=Motorola/ 

NS=National Son i conductor / Ph=Phil ipe/ Ra=Raytheon/ 

TI=Te>taB Inatrunente 

ORIG 91/07/12 
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STUDER A807 MKII 



AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727.670.00 / 1 .727.671 .00 (HS) 
-AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727.670.81 / 1 .727.671 .81 (HS) 



HEF4094B 
4 4 



l,R7 AH6 AB2J 

3K3 3K3 3K^ 

|J2BLM2BLV- 




4«100U 
IBW 



CIO 

:^68N 

IAN 




STROBE 


Q1 


CK 




■... 


OE 




Q3 


DATA 


ICS 


Q4 




SR 






IBA 








Q7 






as 






as 






as 



C-EQS 

C-EQM 

C-E8F 

C-EQN 

C-INSERT 

C-CUEAT 

C-OUTSW 

C-SECHD 



+5.0VA- 



Jl 



STROBE 

CK 

OE 

Idata ICll 
SR 
IN 



«F4Q94B 

4 



C-SYNCl 



C-CALOUl 

C-UNCOUl 

C-INPUTl 

C-SYNC2 



C-CAL0U2 

C-UNC0U2 

C-INPUT2 



HC02 

:ili> 

HC02 

ill 



J1 



lOK 

lAE 






R24 

3K3 

lAC 



BC237B 

2AE 



C7 

ilOOU 

2BQ 



TPO 

P8 

'FPlS2.e»0,8 

IBE 



C6 

%100U 

2BS 



T 



6W 

IAS 



T 1 







6 




7 

F4* 


i 


13 


12 



WR-BIASl 

MR-flECS 

MR-flEPRl 




J31 





-o § 


C-EQN 


17 


C-EQF 


J35^ 

2. 


C-EQM 


J35^ 

3^ 


C-EQS 


J35^ 

4., 


1 J35" 

1 C-INSERT 5 



< C-EQN 



< C-EQS 



J35 

1+5. OVA 6 



< C-INSERT 



-15.0V i: 



-T 

+ 15.0^ 


jlF' 

/ 3. 


1 “ J32'’ 

1 C-INSERT 4 . 


C-EflS 


J32' 

6. 


C-EQM 


J32^ 

7. 


C-EiF 


J32^ 

0 . 


C-EQN 


J32' 

9 ,^ 




J35 



J36 



D6 




STD 


MS- W7 


06 


D7 


HSD 


W6- we 






LSD 


W6- W9 



1.727.670.00 /.81 

1.727.671.00 /.81 



swm 



+5. OVA 



jR23 

lOK 

lAE 



C-BASS 


D5 

Y 1N4448 1 

2BA 


07 

> iN4448 t 
lAE 


C-EQS 








CHASSIS 



★ JI.IBA NOT USED FOR 1.727.670,00 / 671.00 
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STUDER A807 MKII 




AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727.670.00 / 1 .727.671 .00 (HS) 
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@9.01.90 HAB/GBU 


O 


O 


o 


C 
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STUDER 


AUDIO CONTROL BOARD 2CH 


sc 
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STUDER A807 MKH 




AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1.727.670.81 



liD. POS. 


MO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


EQUIVALENT 


MANUF. 


C. . . 


. .1 


59.25.3471 


470 uF 


-20% 16 V EL 






R 36 


57.11.3221 


220 Oh* 


2%y 0.25Wy MF 






C. . . 


. .2 


59.25.3471 


470 aF 


-20% 16 V EL 






R 37 


57.11.3332 


3.3 kOha 


2%y 0.25Wy MF 






C. . . 


. .3 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 63 V PETP 




R 38 


57.11.3104 


100 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


. .4 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 10 V EL 






R 39 


57.11.3332 


3.3 kOha 


2%/ 0.25«y MF 






c. . . 


. .5 


59.22.8100 


10 uF 


-20% 63 V EL 






R .... 40 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


. .6 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 






R 41 


57.11.3102 


1 kOha 


2%y 0.25Wy Mf 






c. . . 


. .7 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 






R 42 


57.11.3391 


390 Oh* 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


. .8 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 






R 43 


57.11.3510 


51 Oha 


l%y 0.25Wy MF 






c. . . 


. .9 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V PETP 




R 44 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


.10 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V PETP 






R 45 


57.11.3471 


470 Ohm 


2%y 0.25Wy MF 






c. . , 


.11 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 






R 46 


57.11.3332 


3.3 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


.12 


59.05.1222 


2.2 nF 


1% 160 V PP 






R 47 


57.11.3472 


4.7 kOhn 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


.13 


59.05.1222 


2.2 nF 


1% 160 V PP 






R 48 


57.11.3561 


560 Ohm 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


.14 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 






R 49 


57.11.3681 


680 Ohm 


2%y 0.25Wy MF 






c. . . 


.15 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 






R 50 


57.11.3332 


3.3 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 




















R 51 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%y 0.25Wy MF 






D. . . 


. . 1 


50.04.0512 


1N5819 


30V 




Mot 


R .... 52 


57.56.5680 


68 Oh* 


2%y 4 Wy DR 






D. . . 


. .2 


50.04.0125 


1N4448 


50V 


















D. . . 


, .3 


50.04.0125 


1N4448 


50V 






RA 1 


58.01.8202 


2 kOhm 


Potmeter PMG 






D. . . 


. .4 


50.04.0125 


1N4448 


50V 


















D. . . 


. .5 






not used 






TP. . . .0 


54.02.0320 




PLUG 2.8A0.8 






D. . . 


. .6 


50.04.0125 


1N4448 


50V 






TP. . . .1 


54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 






D. . . 


. .7 






not uaed 
































W 1 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


. . 1 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 


W 2 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


. .2 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 


W 3 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


. .3 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 


W 5 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


. .4 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 


W 6 






not uaed 






IC. . 


. .5 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 


W 7 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


. .6 


50.05.0283 


LM393 


Dual Comparator 






W 8 






not used 






IC. . 


. .7 


50.17.1000 


74HC00 


HCMOS 






W 9 






not used 






IC. . 


. .8 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 






W. ... 10 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


. .9 


50.17.1002 


74HC02 


HCMOS 






W 11 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


.10 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp . 






W 14 


57.11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


.11 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Hot 


W. ... 15 


57. 11.3000 




Wire Bridge 






IC. . 


.12 


50.17.1074 


74HC74 


HCMOS 


















IC. . 


.13 


50.09.0105 


NE5532 


Dual Op. Amp . 






XIC. . .1 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 
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IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


J. . . 


. .1 


54.01.0248 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .2 


53.03.0168 


16 po 1 


IC Socket 






J. . . 


. .2 


54.01.0248 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .3 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 






J . . . 


. .3 


54.01.0304 


4-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .4 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 






J. . . 


.11 






not used 






XIC. . .5 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 






J. . . 


.12 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .6 


53.03.0166 


8 pol 


I C Socket 






J. . . 


.13 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .7 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 






J. . . 


.21 


54.01.0218 


7-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .8 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 






J. . . 


.22 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . .9 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 






J. . . 


.23 


54.01.0292 


13-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . 10 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 






J. . . 


.24 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. .11 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 






J. . . 


.31 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . 12 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 






J. . . 


.32 


54.01 .0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC. . 13 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 






J. . . 


.33 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Str i p 




AMP 














J . . . 


.34 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Str i p 




AMP 














J. . . 


.35 


54 .01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 














J. . . 


.36 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 














J. . . 


.41 


54 .01.0218 


7-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 














J. . . 


.42 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 














J, . . 


.43 


54.01.0292 


13-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 














J. . . 


.44 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 














JS. . 


. .1 


54.01.0021 




Bridge 


















JS. . 


. ,2 


54.01.0021 




Br i dg e 


















MP. . 


. . 1 1 


.727.670.12 


i pee 


Aud i o Control PCB 




St 














MP. . 


. .2 1.727.400.01 




Heads i nk 




St 














MP. . 


. .3 1 


.727.670.10 




No. label 




St 














MP. . 


. .4 


21.99.0180 


2 pea 


Screw M3 A 5 


















MP. . 


. .5 


21 .53.0355 


2 pea 


Screw M3 A 8 


















MP. . 


. .6 


24.16.2030 


2 pea 


Lock wacher 


















MP. . 


. .7 


37.01.0101 




Lock wacher 




St 














MP. . 


. .8 


43.01.0108 




ESE warning label 




St 


EL=Electrolyticy P 


P=Polypropylen 


SI=Silicon 


y MF=Metal Film 






MP. . 


. .9 


54 .01.0020 


6 pea 


Contact pin 






PETP=Polyestery 












Q. . . 




50.03.0495 


BD135-16 




NPN 




MANUFACTURER: Mo t=M 


otorolay St=St' 


iider / 5 i k=S i 


liconix 






Q. . . 


. .2 


50.03.0510 


BD136-16 




PNP 
















Q. . . 


. .3 


50. 03 i 0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 
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IMD. POS.: 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 














a. . . 


.4 


50.03.0350 


MPF4392 


J112 


FET 


HotySix 














R. . . 


.1 


57.56.5680 


68 Ohn 


2%/ 4 Wy DR 


















R. . . 


.2 


57.11.3332 


3.3 kOh« 


2%/ 0.25W/ MF 


















R. . . 


.3 


57.11.3332 


3.3 kOh* 


2%y 0.25W/ MF 


















R. . . 


.4 


57.11.3332 


3.3 kOhn 


2%y 0.25W/ MF 


















R. . . 


.5 


57.11.3332 


3.3 kOha 


2%/ 0.25W/ MF 


















R. . . 


.6 


57.11. 3332 


3.3 kOhB 


2%y 0.25W/ MF 


















R. . . 


.7 


57.11.3332 


3.3 kOhn 


2%, 0.25W/ MF 


















R. . . 


.8 


57.11.3332 


3.3 kOh* 


2%y 0.25W/ MF 


















R. . . 


.9 


57.11.3332 


3.3 kOhffl 


2%y 0.25W/ MF 


















R. . . 


.10 


57.11.3102 


1 kOhis 


2%y 0.25W/ MF 


















R. . . 




57.11.3102 


1 kOh» 


2%/ 0.25Wy MF 


















R. .. 


12 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%- 0.5 Wy MF 


















R. . . 


13 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%y 0.5 Wy MF 


















R. . . 


.14 


57.11.3221 


220 Oh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


15 


57.11.3333 


33 kOhn 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


.16 


57.11.3332 


3.3 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


17 


57.11.3103 


10 kOha 


2%y 0.25Wy MF 


















B. . . 


18 


57.11.3103 


10 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


19 


57.11.3223 


22 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


.20 


57.11.3221 


220 Oh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


21 


57.11.3104 


100 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


22 


57.11.3103 


10 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


23 


57.11.3103 


10 kOh* 


2%/ 0.25Wy MF 


















R. . . 


.24 


57.11.3332 


3.3 kOh* 


2%y 0.25«y MF 


















R. . . 


25 


57.11.3223 


22 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R.. . 


.26 


57.11.3472 


4.7 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


27 


57.11.3102 


1 kOhn 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


.28 


57.11.3103 


10 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


29 


57.11.3103 


10 kOhn 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


30 


57.11.3103 


10 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


31 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%, 0.25Wy MF 


















R. . . 


32 


57.11.5106 


10 MOh* 


5%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


33 


57.11.3102 


1 kOha 


2%y 0.25Wy Mf 


















R. . . 


34 


57.11.3223 


22 kOh* 


2%y 0.25Wy MF 


















R. . . 


35 


57.11.3223 


22 kOha 


2%y 0.25Wy MF 
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STUDER A807 MKII 



AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1.727.670.00 



IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


C. . 


. . .1 


59.25.3471 


470 uF 


-20% 16 V EL 




R 36 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. . 


. .2 


59.25.3471 


470 uF 


-20% 16 V EL 




R 37 


57.11. 3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. . 


. .3 


59.06.0104 


0.1 uF 


10% 63 V PETP 




R 38 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. .4 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 10 V EL 




R 39 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. .5 


59.22.8100 


10 uF 


-20% 63 V EL 




R. . . .40 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. .6 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 




R 41 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ Mf 




c. . 


. .7 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 




R 42 


57.11.3391 


390 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. .8 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 




R 43 


57.11.3510 


51 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. .9 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V PETP 




R 44 


57.11.3102 


1 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


.10 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V PETP 




R 45 


57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 




59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 




R 46 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. 12 


59.05.1222 


2.2 nF 


1% 160 V PP 




R 47 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


. 13 


59.05.1222 


2.2 nF 


1% 160 V PP 




R 48 


57.11.3561 


560 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


.14 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 




R 49 


57.11.3681 


680 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. . 


.15 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 




R 50 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
















R 51 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




D. . 




50.04.0512 


1N5819 


30V 


Mot 


R 52 


57.56.5680 


68 Ohm 


2%/ 4 Wy DR 




D. . 


. .2 


50.04.0125 


1N4448 


50V 














D. . 


. .3 


50.04.0125 


1N4448 


50V 




RA 1 


58.01.8202 


2 kOhm 


Potmeter PMG 




D. . 


. .4 


50.04.0125 


1N4448 


50V 














D. . 


. .5 






not used 




TP 0 


54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 




D. . 


. .6 


50.04.0125 


1N4448 


50V 




TP 1 


54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 




D. . 


. .7 






not used 


























W 1 


57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


. .1 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 


Mot 


W 2 


57.11. 3000 




Wire Bridge 




IC. 


. .2 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 


Mot 


W 3 


57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


. .3 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 


Mot 


W 5 


57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


. .4 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 


Mot 


W 6 






not used 




IC. 


. .5 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




W 7 


57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


. .6 


50.05.0283 


LM393 


Dual Comparator 




W 8 






not used 




IC. 


. .7 


50.17.1000 


74HC00 


HCMOS 




W 9 






not used 




IC. 


. .8 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp. 




W. ... 10 


57.11. 3000 




Wire Bridge 




IC. 


. .9 


50.17.1002 


74HC02 


HCMOS 




W 11 


57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


.10 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp. 




W 14 


57.11. 3000 




Wire Bridge 




IC. 


.11 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 


Mot 


W. ... 15 


57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


. 12 


50.17.1074 


74HC74 


HCMOS 














IC. 


. 13 


50.09.0105 


NE5532 


Dual Op. Amp. 




XIC. . .1 


53.03.0168 


16 pel 


IC Socket 
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IND. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


J. . 


. . 1 


54.01.0248 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .2 


53.03.0168 


16 po 1 


IC Socket 




J. . 


. .2 


54.01.0248 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .3 


53.03.0168 


16 po 1 


IC Socket 




J. . 


. .3 


54.01.0304 


4-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .4 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. . 


.11 






not used 




XIC. . .5 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. . 


. 12 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .6 


53.03.0166 


8 po 1 


IC Socket 




J. . 


.13 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .7 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




J. . 


.21 


54.01.0218 


7-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .8 


53.03.0166 


8 po 1 


IC Socket 




J. . 


.22 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. . .9 


53.03.0167 


14 po 1 


IC Socket 




J. . 


.23 


54.01.0292 


13-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. .10 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 




J. . 


.24 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. .11 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. . 


.31 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. .12 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




J. . 


.32 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. .13 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 




J. . 


.33 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.34 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.35 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.36 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.41 


54.01.0218 


7-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.42 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.43 


54.01.0292 


13- POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












J. . 


.44 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 


AMP 












JS. 


. .1 


54.01.0021 




Bridge 














JS. 


. .2 


54.01.0021 




Bridge 














MP. 


. .1 1 


.727.670.11 


1 pee 


Audio Control PCB 


St 












MP. 


. .2 1 


.727.400.01 




Heads i nk 


St 












MP. 


. .3 1 


.727.670.10 




No. label 


St 












MP. 


. .4 


21.99.0180 


2 PCB 


Screw M3 * 5 














MP. 


. .5 


21.53.0355 




Screw M3 * 8 














MP. 


. .6 


24.16.2030 


2 pcs 


Lock wacher 














MP. 


. .7 


37.01.0101 


4 pcs 


Lock wacher 


St 












MP. 


. .8 


43.01.0108 




ESE warning label 


St 


EL=E1 ec tr olyt i c/ PP=Polypropylen 


SI=Si 1 icon 


/ MF=Metal Film 




MP. 


. .9 


54.01.0020 




Contact pin 




PETP=Polyester/ 










Q. . 


. .1 


50.03.0495 


BD135-16 


NPN 




MANUFACTURER :Mot=Mc 


torola/ St=Studer/ Six=Si 


iconix 




Q. . 


. .2 


50.03.0510 


BD136-16 


PNP 














Q. . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




ORIG 89/03/21 
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IND. POS.I 


so. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 












Q. . . 


. .4 


50.03.0350 


MPF4392 


J112 FET 


Mot/Six 












E?. . . 


. .1 


57.56.5680 


68 Ohm 


2%/ 4 W/ DR 














R. . . 


. .2 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .3 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .4 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .5 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .6 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .7 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .8 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


. .9 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%, 0.25W/ MF 














R 


.10 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


.11 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.12 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.5 W/ MF 














R. . . 


.13 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.5 W/ MF 














R 


.14 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


.15 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


. 16 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


.17 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.18 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


.19 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.20 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.21 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.22 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . . 


.23 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.24 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.25 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.26 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.27 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.28 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.29 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.30 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.31 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.32 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%/ 0.25W/ MF 














R 


.33 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ Mf 














R 


.34 


57.11.3223 


22 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 














R 


.35 


57.11.3223 


22 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 
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STUDER A807 MKII 




AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727.670.82 / 1 .727.671 .82 (HS) 



J1 



AS-STREC >T 



.12A ^AS-FAD^ 



AS-FAD > 

AS-HFCLK > 



J1 

16A ' 



J1 

8A ^+5.6V 



D1 

ilN5818 

^5Z 



^lOOU 

2Y 



irt 



CIO 

:68N 

2N 




+5 .OVA m 



STROBE 


Q1 


CK 




Q2 


OE 




Q3 


DATA 


IC3 


Q4 




SR 


Q5 




3X 








Q7 






Q8 






QS 






QS 



OE 

jDATA IC5 

SR 



STROBE 


Q1 


CK 


Q2 


OE 


Q3 


DATA ICll 


Q4 


SR 


Q5 


3E 


Q6 




Q7 




Q8 




QS 




QS 



J1 



+ 15. OV >2 



%100U 

4W 



TPO 

PS 

IT 



T 



68N 

2P 



T1 



C-UNCINl 

C-CALINl 

C-CALIN2 

C-UNCIN2 

C-MICONl 

C-MICATl 

C-MIC0N2 

C-MICAT2 



STROBE 


Q1 


CK 


Q2 


OE 


Q3 


DATA IC4 


Q4 


SR 


Q5 


3V 


Q6 




Q7 




Q8 




QS 




QS 



C-EQS 

C-EQM 

C-EQF 

C-EQN 

C-INSERT 

C-CUEAT 

C-OUTSW 

C-SECHD 



C-SYNCl 



C-CALOUl 

C-UNCOUl 

C-INPUTl 

C-SYNC2 



C-CAL0U2 

C-UNC0U2 

C-INPUT2 



HC02 

HC02 



HC02 

8t \ 

-^3J^ 



10 



HC02 
4 p\l C 9^ 



13 




C-RECl 

C-ERASEl 

C~BIAS1 

C-REC 

C-REC2 

C-EBASE2 

C-BIAS2 

C-RES 



R16 

3K3 

4Y 



HEF4094B 
4 



STROBE 


Q1 


CK 




Q2 


OE 




Q3 


DATA 


ICl 


Q4 




SR 


Q5 




6X 














Q8 






QS 






QS 



3K3 

rl6V 4 



5 i 




WR-RECl 


6 ® . 




WR-HEPRl 






WR-BIAS2 


13 




WR-REC2 


12 




“wS^REP^ 



HEF4Q94B 



STROBE 


Q1 


CK 


Q2 


OE 


Q3 


DATA IC2 


Q4 


SR 


Q5 


6T 


Q6 




Q7 








QS 



1r5 1r4 

3K3 3K3 

Mev yev 




R3 

3K3 

6W 



A-DO 

A-Dl 

A-D2 

A-D3 

A-D4 

A-D5 

A-D6 

A-D7 



J31 



A-RECINl 4. 



J3T 

+5._0VA R 



J31 
-15.0V 8. 

“ J3T 
A-RECIN2 9. 



A-PREOUl 

A-RECINl 

+5. OVA 
+O.OVD 

A-PRE0U2 

-15.0V 

A-RECIN2 



J32 




C-EQN 1 ~ 



J35" 
C-EQF 2 ^ 



J35 

C-EQM 3 



J3^ 



C-EQS 



^ C-EQS 



J35 

-CzINSERIJ^ C-INSERT 

«.OVA 



+0.0VD 




J35 



J36^ 

A-DRVINl I 

+ 15. OV 8. 

' J36^ 

A-TAPOUl 9^ 

J36^ 



J36 



|< +15. OV 

|< A-TAPOUl I 



D6 




STD 


W5- W7 


D6 


D7 


HSD 


W6- we 






LSD 


W6~ W9 



1.727.670.00 /.81 /. 

1.727.671.00 /.81 /, 



82 

82 




★ jI.IBA not used for 1.727.670.00 / 671.00 



@30.05.90 DS 


@13.11.90 DS 


O 

O 


O 









A 807 GR40 


PAGE 1 OF 3 


STUDER 


AUDIO CONTROL BOARD 2CH 


SC 


1 /27. 670-82 



7/15 




STUDER A807 MKII 



AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 ,727.670.82 / 1 .727.671 .82 <HS) 



JUMPER-POSITION JSl, JS2 

SOURCE-SIGNAL: 

C= FROM PREAMPLIFIER 
D= FROM RECORD INPUT 



JUMPER-POSITION JS3, JS4, JS5, JS6 

A= WITHOUT OPTION 
B= WITH OPTION 




@30.05.90 DS 


@13. 11.90 DS 


O 


o 


O 









A 807 6R40 


PAGE 2 OF 3 


STUDER 


AUDIO CONTROL BOARD 2CH 


sc 


1 . 727 . 670-82 
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STUDER A807MKI1 



AUDIO GOMIPSOL BOARD f2CH) 1 .727.i.37«J,a2 / 1 .727.G71 ,S2 (HS) 




@30.05.90 DS 


0 13. 11 .90 DS 


O 


O 


O 


i I I 


A 007 GR40 1 


PAGE 3 OF 3 


STUDER 


AUDIO CONTROL BOARD 2CH 


SC 


1 .727.670-82 
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STUDER A807 MKII 



AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1.727.670.82 



IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


Q. . . 




50.03.0495 


BD135-16 


HPN 




Q. . . 


. .2 


50.03.0510 


BD136-16 


PNP 




Q. . . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




Q. . . 


. .4 


50.03.0350 


MPF4392 


J112 FET 


Mot/Six 


R. . . 


. .1 


57.56. 5680 


68 Ohm 


2X/ 4 W/ DR 




R. . . 


. .2 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .3 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .4 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .5 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .6 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .7 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .8 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


. .9 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X/ 0.25Wy MF 




R. . . 


.10 


57.11.3102 


1 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


.11 


57.11.3102 


1 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


.12 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2'/./ 0.5 W/ MF 




R. . . 


.13 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.5 W/ MF 




R. . . 


.14 


57.11.3221 


220 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 


.15 


57.11.3333 


33 kOhm 


7X. 0.25W/ MF 




R. . . 


.16 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


7.x, 0.25W/ MF 




R. . . 


.17 


57.11.3103 


10 kOhm 


7%. 0.25W/ MF 




R. . . 


.18 


57.11.3103 


10 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


19 


57.11.3223 


22 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.20 


57.11.3221 


220 Ohm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.21 


57.11.3104 


100 kOhm 


2Z/ 0.25W/ MF 




R. . . 


.22 


57.11.3103 


10 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.23 


57.11.3103 


10 kOhm 


7%, 0.75W, MF 




R. . . 


.24 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.25 


57.11.3223 


22 kOhm 


2Z/ 0.25Wy MF 




R. . . 


.26 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.27 


57.11.3102 


1 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.28 


57.11.3103 


10 kOhm 


77., 0.25W, MF 




R. . . 


.29 


57.11.3103 


10 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


.30 


57.11.3103 


10 kOhm 


2Z/ 0.25W/ MF 




R. . . 


.31 


57.11.3470 


47 Ohm 


77., 0.75», MF 




R. . . 


.32 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%/ 0.25W/ MF 




STUDER 


(00) 


90/04/18 Wth 


AUDIO CONTROL BOARD PL 1.727.670.82 


PAGE 3 


IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


R. . . 


33 


57.11.3102 


1 kOhm 


77., 0.25W/ Mf 




R. . . 


34 


57.11.3223 


22 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


35 


57.11.3223 


22 kOhm 


2Z/ 0.25W/ MF 




R. . . 


36 


57.11.3221 


220 Ohm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


37 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


7X, 0.25W/ MF 




R. . . 


38 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. . . 


39 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


40 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. . . 


41 


57.11.3102 


1 kOhm 


77., 0.25W/ Mf 




R. . . 


42 


57.11.3391 


390 Ohm 


2Z/ 0.25W/ MF 




R. . . 


43 


57.11.3510 


51 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




R. . . 


44 


57.11.3102 


1 kOhm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


45 


57.11.3471 


470 Ohm 


77., 0.25W/ MF 




R. . . 


46 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. . . 


47 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2Z/ 0.25W/ MF 




R. . . 


48 


57.11.3561 


560 Ohm 


77., 0.25W, MF 




R. . . 


49 


57.11.3681 


680 Ohm 


27., 0.25W> MF 




R. . . 


50 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. . . 


51 


57.11.3472 


4.7 kOhre 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 


52 


57.56.5680 


68 Ohm 


27., 4 W/ DR 




RA. . 


. 1 


58.01.8202 


2 kOhm 


Potmeter PMG 




TP. . 


.0 


54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 




TP. . 


. 1 


54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 




W. . . 


.1 


57.11 .3000 




Wire Bridge 




W. . . 


.5 


57.11. 3000 




Wire Bridge 




W 


.6 






not used 




w. . . 


.7 


57.11. 3000 




Wire Bridge 




w 


.8 






not used 




w. . . 


.9 






not used 




w 


10 


57.11.3000 




Wire Bridge 




w. . . 


11 


57.11.3000 




Wire Bridge 




XIC. 


.1 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




XIC. 


.2 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




STUDER 


(00> 
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IND. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


XIC. 


.3 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




XIC. 


.4 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




XIC. 


.5 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




XIC. . 


.6 


53.03.0166 


8 po 1 


IC Socket 




XIC. 


.7 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




XIC. . 


.8 


53.03.0166 


8 po 1 


IC Socket 




XIC. 


.9 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




XIC. 


10 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 




XIC. 


11 


53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




XIC.. 


12 


53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




XIC. . 


13 


53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 




EL=Electrolytic/ PP=Polypropylen 


SI=Silicon 


/ MF=Metal Film 




PETP=Polyester/ 










MANUFACTURER 


:Mot=M 


torola/ St=St 


ider/ Six=Si 


Liconix 
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STUDER A807 ^Kll 




AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727.S70.S4 / 1 .727.671 .84 (HS) 




J35 



J36 



+15. OV >2 



+ 15. OV 



+0.0VA >1 



-15.0V > 



liA 



C7 

ilOOU 

4W 



TPO 



4»ioou 

4X 






68N 

2P 






★ J1.16A NOT USED FOR 1.727.670.00 / 671.00 



@12.08.91 DS 


O 


O 


O 


O 




)7 GR40 5 


PAGE 1 OF 3 


STUDER 


AUDIO CONTROL BOARD 2CH 


SC 


1 .727.670-84 
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STUDER A807 MKII 



AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727,670.84 / 1 .727.671 .84 (HS) 



JUMPER-POSITION JSl, JS2 

SOURCE-SIGNAL: 

C= FROM PREAMPLIFIER 
D= FROM RECORD INPUT 



JUMPER-POSITION JS3, JS4. JS5. JS6 

A= WITHOUT OPTION 
B= WITH OPTION 




@12.08.91 DS 


o 


O: 

O 


O 








R40 


PAGE 2 OF 3 


stude:r 




AIJUIQ COMIRGl.. BOAR.U ?CH 


SC 


1 727.670-84 
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STUDER A807 MKI 








AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1 .727.670.84 / 1 .727.671 .84 (HS) 





^ 1 , R 5Z 



STUDER A807 MKII 



AUDIO CONTROL BOARD (2CH) 1.727.670.84 



ISD. POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


C. 




59.25.3471 


470 uF 


-20% 16 V EL 






R 27 57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. 


. . .2 


59.25.3471 


470 uF 


-20% 16 V EL 






R 28 57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. 


... 4 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 10 V EL 






R 29 .57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. 


. . .5 


59.22.8100 


10 uF 


-20% 63 V EL 






R 30 57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. 


. . .6 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 






R 31 57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




C. 


. . .7 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 






R 32 57.11.5106 


10 MOhm 


5%/ 0.25W/ MF 




c. 


. . .8 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 25 V EL 






R 33 57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ Mf 




c. 


. . .9 


59 . 06 . 0683 


68 nF 


10% 63 V PETP 




R 34 57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. 


. . 10 


59.06.0683 


68 nF 


10% 63 V PETP 




R 35 57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ t!F 




c. 


. . 11 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 






R 36 57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. 


. .12 


59.05.1222 


2.2 nF 


1% 160 V PP 






R 37 57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. 


. . 13 


59.05.1222 


2.2 nF 


1% 160 V PP 






R 38 57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 




c. 


. . 14 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 






R 39 57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. 


. .15 


59.05.1102 


1 nF 


1% 160 V PP 






R 40 57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. 


. .16 


59.44.4102 


1 nF 


20% 50 V CER 






R 41 57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ Mf 




c. 


. . 17 


59.44.4102 


1 nF 


20% 50 V CER 






R 42 57.11.3391 


390 Ohm 


2%/ 0.25W, MF 




c. 


. .18 


59.44.4102 


1 nF 


20% 50 V CER 






R 43 57.11.3510 


51 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




c. 


. . 19 






not used 






R 44 57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




c. 


. .20 


59.26.5109 


10 uF 


20% 25 V SAL/ 


see note 1 




R 45 57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 


















R 46 57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




D. 


... 1 


50.04.0512 


1N5819 


30V 




Mot 


R 47 57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




D. 


. . .2 1 


50.04.0125 


1N4448 


50V 






R 48 57.11.3561 


560 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




D. 


. . .3 


50.04.0125 


1N4448 


50V 






R 49 57.11.3681 


680 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




D. 


. . .4 


50.04.0125 


1N4448 


50V 






R 50 57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




D. 


. . .5 












R 51 57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 




D. 


. . .6 


50.04.0125 


1N4448 


50V 






R 52 57.56.5680 


68 Ohm 


2%/ 4 W/ DR 




D. 


. . .7 






T3ot used 






R 53 57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 


















R 54 57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




IC. 


... 1 


50.07.0018 


MCI 4 094 


CMOS 




Mot 


R 55 57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




IC. 


. . .2 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Hot 


R 56 57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF/ Bee note 1 




IC. 


. . .3 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 










IC. 


. . .4 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 


RA 1 58.01.8202 


2 kOhm 


Potmeter PMG 




IC 


. . .5 


50.07.0018 


MC14094 


CMOS 




Mot 










IC 


. . .6 


50.05.0283 


LM393 


Dual Comparator 






TP 0 54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 




IC 


. . .7 


50.17.1000 


74HC00 


HCMOS 






TP 1 54.02.0320 




PLUG 2. 8*0. 8 




IC 


. . .8 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp. 














IC 


. . .9 


50.17.1002 


74HC02 


HCMOS 






W 1 57.11. 3000 




Wire Bridge 
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STUDER <00> 91/08/12 GP 


AUDIO CONTROL BOARD PL 1.727.670.84 
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IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. NO. PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IC. 


. .10 


50.09.0107 


RC4559 


Dual Op. Amp. 






W 5 57.11.3000 




Wire Bridge 




IC. 


. . 11 


50.07.0018 


MC 14094 


CMOS 




Mot 


W 6 




not used 




IC. 


. .12 


50.17.1074 


74HC74 


HCMOS 






W 7 57.11. 3000 




Wire Bridge 




IC. 


. . 13 


50.09.0105 


NE5532 


Dual Op. Amp. 






W 8 




not used 


















W 9 




not used 




J. . 


. . . 1 


54.01.0248 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


W 10 57.11.3000 




Wire Bridge 




J. . 


. . .2 


54.01.0248 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


W 11 57.11. 3000 




Wire Bridge 




J. . 


. . .3 


54.01.0304 


4-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 










J. . 


. .11 






not used 






XIC...1 53.03.0168 


16 pel 


IC Socket 




J. 


. .12 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...2 53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. . 


. . 13 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...3 53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. 


. .21 


54.01.0218 


7-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...4 53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. . 


. .22 


54 . 01 . 0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...5 53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. 


. .23 


54.01.0292 


13- POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...6 53.03.0166 


8 po 1 


IC Socket 




J. . 


. .24 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...7 53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




J. 


. .31 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...8 53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 




J. 


. .32 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC...9 53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




J. 


. .33 


54.01.0217 


9- POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC..10 53.03.0166 


8 po 1 


IC Socket 




J. 


. .34 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC..11 53.03.0168 


16 pol 


IC Socket 




J. . 


. .35 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC..12 53.03.0167 


14 pol 


IC Socket 




J. . 


. .36 


54.01.0217 


9-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 


XIC..13 53.03.0166 


8 pol 


IC Socket 




J. . 


. .41 


54.01.0218 


7-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 










J. . 


. .42 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 










J. . 


. .43 


54.01.0292 


13-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 










J. . 


. .44 


54.01.0226 


20-POLE 


CIS Socket Strip 




AMP 










JS. 


...1 


54.01.0021 




Bridge 














JS. 


. . .2 


54.01.0021 




Bridge 














JS. 


. . .3 


54.01.0021 




Bridge 






Note 1: Eliminates verry low frequency obci 


nation at 




JS. 


. . .4 


54.01.0021 




Bridge 






max, monitor-volume (for 


PCB 1.727. 


670-13 only) . 




JS. 


. . .5 


54.01.0021 




Bridge 














JS. 


. . .6 


54.01.0021 




Bridge 






EL=Electrolyt i c/ PP=Polypropylen/ 


SI=Silico 


n / MF=Metal Film 


















PETP=PolyeBter/ SAL=Solid Alumini 


urn 






MP. 


... 1 1 


.727.670.13 




Audio Control PCB 




St 










MP. 


. . .2 1 


.727.400.01 




HeatB i nk 




St 


MANUFACTURER:Mot=Motorola/ St=Studer/ Six=£ 


iliconix 




MP. 


. . .3 1 


.727.670.10 




No. label 




St 










MP. 


. . .4 


21.99.0180 


2 pc 8 


Screw M3 * 5 






ORIG 91/08/12 
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PAGE S 


IND. POE 


I.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 










MP. 


. . .5 


21.53.0355 


2 pcs 


Screw M3 * 8 














MP. 


. . .6 


24.16.2030 


2 pcs 


Lock waeher 














MP. 


. . .7 


37.01.0101 


4 pCB 


Lock washer 




St 










MP. 


. . .8 


43.01.0108 


1 pee 


ESE warning label 




St 










MP. 


. . .9 


54.01.0020 


18 pcB 


Contact pin 














Q. . 


... 1 


50.03.0495 


BD135-16 




NPN 












0. . 


. . .2 


50.03.0510 


BD136-16 




PNP 












Q. . 


. . .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 












Q. . 


. . .4 


50.03.0350 


MPF4392 


J112 


FET 


Not/Six 










R. . 


. . .1 


57.56.5680 


68 Ohm 


2%/ 4 W/ DR 














R. . 


. . .2 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .3 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .4 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .5 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .6 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .7 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .8 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .9 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .10 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . 11 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .12 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.5 W/ MF 














R. . 


. .13 


57.13.4229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.5 W/ MF 














R. . 


. .14 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .15 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .16 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .17 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .18 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .19 


.57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .20 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .21 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
















, . .22 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .23 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .24 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. .25 


57.11. 3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 














R. . 


. . .26 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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STUDER A807 MKif 



AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU 1.727.460.83 
-AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU HS 1.727.469.81 



I 1 

Q-V ' ' 

JPi\ 








© 3 .J .P9 6P 


O 

o 

Q 


O 


^ 1 1 : 


P 807 GR 71 171 


PAGE 1 OF 6' 


g)TPEIi[Sj 


AUGIO ELECT Routes BOAEl) 


Sc 


1,727.960. 83 




AahiO E LEcTroeics BoAR3> HS 


1.727.HG9.81 



® 3 .7.83 6P 


O . . IQ . . IQ . . ^ 


O . . 




A 807 GR 71 ! 72 


PAGE 2 OF <S 


!iDTnyJ[D)[£[P^ 


AUllO ELECTRONICS BOARS 


SC 


1. 127. AGO. 83 




AUhiO ELECTRONICS BOARS HS 


1.127. HG9. 81 



® 3 .7.89 GR 


O . . iO . . lO . . 


0 


1 1 


A 801 GR 71 hi 


PAGE 3 OF 6 


i,oTajE)[i^ 


AUhW ELECTRO/ncS BOARS oC 


1. 7Z7. AGO. 83 




AUhiO electronics boars HS 


1. 717. 969. 81 



7/43 




STUDER A807 MKII 



AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU 1.727.460.83 
-AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU HS 1.727.469.81 





* 


sn-t/iziith 


HI68 speoh 






o. 

:6 

'i 


1.721 W. IX 




Po^ //a 


Ka/ne 


5a 


Value 


EQ 


R138 


%0k 


31S0^ 


ZZOk 




0 


o 


o 


R220 

R2Z1 


10k 


90^s 


2k2 




0 


0 


o 


R22Z 

R223 


gkZ 


lo^s 


3k9 
56 k 


35/.. 


1 


0 


2 


R2Z1 

R22S 


Gk8 
39 k 


SO^s 


6k8 
33 k 


So^s, 


1 


1 


3 


R22(, 

R221 


3k9 
56 k 


3S^x 


8k2 

ifjk 


70/iS. 


0 


■1 


1 


caz 


I 4'?^ 


|22^ 


1 



Ah7S28 b? t£ DSm b3 1)2 1)1 t)0 
PIN 7-8 3 10 11 12 13 ■/-> 6 1G 




® 3 .J .89 Qp 


o 

o 

o 


D . . 


^ ^ 


A 807 GR 171 


PAGE ? OF (S 




Auhio electpoaiics Boa Rib 




1. 72?. 760. 83 




AUh/O ELECTRONICS BOARl HS 


1. 721. 769. 8l 



® 3 .1 .83 6P 


o . . lo . . lo . . 


O . . 


, ^ ^ 


/i 801 GR 71 ! 72 


PAGE E OV 6 


yyypkEy 


AUblO ELECT ROM /cs BOARl 


sc 


il21. 760. 83 




AUGIO ELECTRONICS BOAKb HS 


1. 121. 769. 81 



® 3 .1. 896P 


O . . lO . . lO . . 


O 


i 1 1 ^ 


A 801 GR 71 172 


PAGE 6 OF 6 


g)TiyP[lDS3 


AUhiO electronics BOARl 


3C 


1. 111. 760, S3 




AUllO ELECTRONICS BOARl HS 


i. 121. 763. 81 
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STUDER A807 MKII 




AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU 1 .727.460.83 
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1022.400-03 ( 3x ) 



10^0.013-22(2 X ) 




50.20.2001 (4x ) 



53.03.0165 (2x) 



53.03.0168 (7x) 



1727 420-12 




\1727.4 20-01 



R 3 . R4 , R 219 auf Socket 53. 03. 022 8 ( 6 x ) 



^ Codierung Schaltdraht 64.0 101 08 # 0 ,8 x 8 mm 

(muss 1mm vorstehen) 



Nr. Etikette 1 727.460-10 

Warnschild 43.01 .0108 
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STUDER A807 MKII 




AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU 1.727.460.83 



IHD. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


C. 


1 


59.05.1102 


1 nF 




50V 


PP 








C. . 


112 


59.22.3470 


47 uF 


-20% lOV EL 




MP. . 


. .8 1 


.727.420.01 


1 pee 


Heatsink 




St 




R. 


. .57 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


... 2 


59.05.1102 


1 nP 


IZ 


50V 


PP 








C. . 


113 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 50V PETP 




MP. . 


. .9 1 


.727.420.02 


1 pea 


Therraoplaat i c 




St 




R . 


. .58 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . .3 


59.34.4271 


270 pF 


lor. 


50V 


Car 








C. . 


114 


59.34.5471 


470 pF 


10% 50V Cer 




MP. . 


.10 1 


.727.460.10 


1 pCB 


No. Label 




St 




R. . 


. .59 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


... 4 


59.22.8479 


4.7 uF 


~20X 


35V 


EL 








C. . 


115 


59.22.3470 


47 uF 


-20% lOV EL 




HP. . 


.11 1 


.727.420.12 


1 pcs 


Audio Electronics 


PCB 


St 




E. . 


. .60 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


... 5 


59.22.2471 


470 uF 


-20Z 


6 . 3V 


EL 








C. . 


116 


59.22.3101 


100 uF 


-20% lOV EL 




MP. . 


.12 ^ 1 


.022,400.03 


3 pee 


Isolation Tl/ T2/ 


T5 


St 




R. . 


. . 61 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


... 6 


59.05. 1681 


680 pF 


iZ 


50V 


PP 








C. . 


117 


59.22.3470 


47 uF 


-20% lOV EL 




MP. . 


.13 1 


.010.013.22 




Rivet Nut M3*3 








R. . 


. .62 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


... 7 


59.05.1681 


680 pF 


IZ 


50V 


PP 








C. . 


118 


59.22.3470 


47 uF 


-20% lOV EL 




MP. . 


. 14 


50.20.2002 


4 pcB 


Clip/ T0126 








R. . 


. .63 


57.11.3154 


150 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . .8 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 








c. . 


119 


59.06.0153 


15 nF 


10% 50V PETP 




MP. . 


.15 


43.01 .0108 




ESE Warning Label 








R. . 


. .64 


57.11.3102 


i kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . .9 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


50V 


Car 








c. . 


120 


59.25.5471 


470 uF 


-20% 35V EL 




MP. . 


.16 


53.03.0228 




1-Pole Socket (R3 


R4/R219) 






R. . 


. .65 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . 10 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








c. . 


121 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 35V EL 




















R. . 


. .66 


57.11.3243 


24 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . 11 


59.34.4151 


150 pF 


10% 


50V 


Car 








c. . 


122 


59.34.4680 


68 pF 


10% 50V Cer 




P. . . 


. . 1 


54.01.0223 


7-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


. .67 


57.11.3302 


3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . 12 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








c. . 


123 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 35V EL 




P. . . 


. .2 


54.01 .0261 


20-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


. .68 


57.11.3302 


3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . 13 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








c. . 


124 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50V PETP 




P. . . 


. . 3 


54.01.0273 


13-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


. .69 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






C. 


. . 14 


59.22.3470 


47 uF 


“20% 


lOV 


EL 








c. . 


125 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50V PETP 




P. . . 


. .4 


54.01.0261 


20-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


. .70 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 15 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








c. . 


126 


59.34.4151 


150 pF 


10% 50V Cer 




















R. . 


. .71 






not used 






c. 


. . 16 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6.3V 


EL 








■c. . 


127 


59.22.0479 


4.7 uF 


-20% 35V EL 




Q. . . 


. ■ 1 


50.03.0625 


BC327 




PNP 






R. . 


. .72 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 17 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








c. . 


128 


59.34.4680 


68 pF 


10% 50V Cer 




Q. . . 


. .2 


50.03.0340 


BC337-25 




NPN 






R. . 


. .73 


57.11. 3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 18 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








c. . 


129 


59.06.5334 


330 nF 


5% 50V PETP 




Q. . . 


. .3 


50.03.0515 


BC307 


BC557B/ BC560B 


PNP 






R. . 


. .74 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 19 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








c. . 


130 


59.34.4151 


150 pF 


10% 50V Cer 




Q. . . 


. . 4 






not used 








R. . 


. .75 






not uaed 






c. 


. .20 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








c. . 


131 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50V PETP 




Q. . . 


. .5 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 






R. . 


. , 76 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .21 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








C. . 


132 


59.34.4101 


100 pF 


5% 50V Cer 




Q. . . 


. .6 


50.03.0350 


J1 12 




FET 


Mot 




R. . 


. . 77 






not uaed 






c. 


. .22 


59.22.6100 


10 uF 


“20% 


35V 


EL 








c. . 


133 


59.34.4101 


100 pF 


5% 50V Cer 




Q. . . 


. .7 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R. . 


, . 78 


57.11. 3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .23 


59.06.5682 


6,8 nF 


5% 


50V 


PETP 




















Q. . . 


. .8 


50.03.051^ 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 






R. . 


. .79 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .24 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








D. . 


. . 1 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




Q. . . 


. .9 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R. . 


. .80 


57.11.3681 


680 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. .25 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








D. . 


. .2 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


. 10 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R. . 


. .81 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .26 


59.06.0105 


1 uF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .3 


50.04 .0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


. 1 1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R. . 


. .82 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. .27 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .4 


50.04 .1102 


6.8 V 


5% 0.4W Zener 




Q. . . 


.12 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R, - 


. .83 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .28 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .5 


50.04.1106 


2.7 V 


5%/ 0.4H Zener 




Q. . . 


.13 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 






R. . 


. .84 


57.11.3154 


150 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. .29 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








D. . 


- . 6 


50.04.1112 


5.1 V 


5%/ 0.4W Zener 




Q. . . 


. 14 


50.03.0495 


BD135-16 




NPN 






R. . 


. .85 


57.11. 3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 30 


59.05.1332 


3.3 nF 


1% 


50V 


PP 








D. . 


. .7 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


15 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R. . 


. .86 


57. 11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .31 


59.05.1332 


3.3 nF 


1% 


50V 


PP 








D. . 


. .8 


50.04.1106 


2.7 V 


5%/ 0.4W Zener 




Q. . . 


. 16 


50.03.0510 


BD136-16 




PNP 






R. . 


. .87 


57.11.3243 


24 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 32 


59.05.2102 


1 nF 


2 . 57. 


50V 


PP 








D. . 


. .9 






not used 




Q. . . 


17 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 






R. . 


. .88 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .33 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








D. . 


.10 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.18 


50.03.0495 


BD135-16 




NPN 






R. . 


. .89 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 34 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


35V 


EL 








D. . 


_ 1 1 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


19 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R- . 


. .90 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .35 


59.22.8479 


4.7 uF 


-207. 


35V 


EL 








D. . 


.12 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.20 


50.03.0510 


BD136-16 




PNP 






R. . 


. .91 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. . 36 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D, . 


. 13 


50.04 .0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.21 






not used 










. .92 


57.11.3683 


68 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .37 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


.14 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.22 






not used 








R. . 


- , 93 


57.11.3752 


7.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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IND . PO£ 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. 


NO . 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


c. 


. .38 


59.06.0683 


68 nF 


107. 


50V 


PETP 








D. . . 


.15 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. , . 


. 23 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 






R. . 


. .94 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .39 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


iOV 


EL 








D. . . 


.16 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q . . . 


.24 


50.03.0329 


WP146 




FET 


Mot 




R . . 


. .95 


57.11.3101 


100 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 40 


59.06.5474 


470 nF 


5% 


50V 


PETP 








D. . . 


.17 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


. 25 


50.03.0625 


BC327 




PNP 






R. . 


. .96 


57.11.3432 


4.3 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 






c. 


. .41 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Car 








D. . . 


.18 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q . . . 


.26 


50.03.0625 


BC327 




PNP 






R. . 


. .97 


57.11.3432 


4.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .42 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PETP 








D . . . 


.19 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.28 


50.03.0340 


BC337-25 




NPN 






R. . 


. .98 






not used 






c . 


. .43 


59.34.4221 


220 pF 


5% 


50V 


Car 








D. . . 


.20 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.29 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


NPN 






R. . 


. .99 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .44 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 








D. . . 


.21 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


. 30 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 






R. , 


. 100 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .45 


59.34.2220 


22 pF 


107. 


50V 


Cer 








D. . . 


.22 


50.04.1121 


24 V 


5% 0.4W Zener 




Q . . . 


.31 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


NPN 






R. . 


. 101 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 46 


59.06.0333 


33 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . . 


.23 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. , . 


. 32 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q33/ 


NPN 






R. . 


. 102 


57.11.5335 


3.3 HOhm 


5%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .47 


59.06.0104 


100 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . . 


.24 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q . . . 


.33 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q32/ 


NPN 






R. . 


. 103 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .48 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








D. . . 


.25 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . . 


.34 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q35/ 


PNP 






R. , 


. 104 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .49 


59.22.3470 


4 7 nP 


-20% 


lOV 


EL 








D. . . 


.26 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q . , . 


.35 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q34/ 


PNP 






R. . 


, 105 


57.11.3391 


390 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .50 


59.06.0104 


100 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . . 


.27 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




Q. . , 


. 36 


50.03. 0516 


BC337 


matched with Q37/ 


NPN 






R. . 


. 106 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. .51 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . . 


.28 


50.04.1114 


10 V 


5% 0.4W Zener 




Q , . . 


. 37 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q36/ 


NPN 






R. . 


. 107 


57.11.3822 


8.2 kOhn 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 52 


59.34.4151 


150 pF 


5% 


50V 


Cer 




















Q . . . 


. 38 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q39/ 


PNP 






R, . 


. 108 


57.11.3182 


1.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .53 


59.06.0102 


1 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


« . 1 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp . 


Sig 


Q . . . 


. 39 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q38/ 


PNP 






R. . 


. 109 


57.11.3151 


150 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 54 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








IC. . 


. .2 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op . Amp . 


Sig 


Q. . . 


. 40 


50.03.0350 


J112 




FET 


Mot 




R. . 


. 110 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .55 


59.34.4680 


68 pF 


107. 


50V 


Cer 








IC. . 


. .3 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op . Amp . 


Sig 


















R. . 


. Ill 


57.11.3823 


82 kOhm 


2%/ 0. 25W/ MF 






c. 


. . 56 


59.06.0472 


4.7 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


. .4 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 


R. . . 


. . 1 


57.11 . 3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 








R . . 


.112 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c 


. .57 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC, . 


. .5 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp . 


Sig 


R. . . 


. .2 


57.11 .3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.113 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0. 25W/ MF 






c. 


. . 58 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


ROV 


PETP 








IC. . 


. .6 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R. . . 


. .3 


57.99.0250 


6.8 kOhm 


0.1%/ 0.25W/ MF/ w 


th socket/ Note 1 






R. . 


.114 


57.11.3474 


470 kOhii 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .59 


59.06.0103 


10 nF 


1 az 


50V 


PETP 








IC. . 


. .7 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R . . . 


. . 4 


57.99.0250 


6.8 kOhm 


0 . i%/ 0 .25W/ MF/ w 


th socket/ Note 1 






R. . 


.115 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .60 


59.12. 9102 


InF 


17. 


50V 


PP 








IC. . 


. .8 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 


R . . . 


. . 5 


57.11 .3123 


12 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 








R. . 


.116 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .61 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


. .9 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R . . . 


. .6 


57. 11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0 .25W/ MF 








R. . 


.117 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0. 25W/ MF 






c. 


. .62 


59.12.9102 


InF 


1% 


50V 


PP 








IC. . 


.10 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R. . . 


. . 7 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.118 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .63 


59.05.2332 


3.3 nF 


2 . 5% 


160V 


PP 








IC. . 


.11 


50.07.0026 


AD 7528JN 


Dual 8-bit D/A Converter 


ADI 


R . . . 


. .8 


57.11 .3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 119 


57.11. 3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .64 


59.05.2332 


3. 3 nF 


2 . 57. 


160V 


PP 








IC. . 


.12 


50.07.0002 


AD 7524JN 


8-bit D/A Converter 


ADI 


R. . . 


. . 9 


57.11. 3101 


100 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 120 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. .65 


59.05.2152 


1 . 5 nF 


2.5% 


160V 


PP 








IC. . 


.13 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


R. . . 


. 10 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 121 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0. 25W/ MF 






c . 


. . 66 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


35V 


EL 








IC. . 


.14 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


R . . . 


. 1 1 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 122 


57.11.3154 


150 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .67 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


35V 


EL 








IC. . 


.15 


50.09.0101 


LF 353 


Dual Op . Amp . 


NS 


R. . . 


.12 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 123 


57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .68 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


.16 


50.09.0112 


LM 13700 


Dual OTA 


NS 


R . . . 


. 13 


57.11 .3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 124 


57.11. 5106 


10 MOhm 


5%/ 0.25W/ MF 






c . 


. . 69 


59.34.0479 


4 .7 pF 


10% 


50V 


Cer 








IC. . 


. 17 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Hot 


R. . . 


. 14 


57.11. 3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 125 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 70 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


.18 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 


R . . . 


.15 


57.11 .3182 


1.8 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 








R. . 


. 126 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .71 


59.34.0479 


4.7 pF 


10% 


50V 


Cer 








IC. . 


. 19 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R. . . 


. 16 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 127 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. . 72 


59.05.2471 


470 pF 


2.5% 


630V 


PP 








IC. . 


.20 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R. . . 


. 17 


57.11 .3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 








R. . 


.128 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .73 


59.05.1102 


1 nF 


1% 


630V 


PP 








IC. . 


.21 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R . . . 


. 18 


58.01.8502 


5 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PMG 








R. . 


. 129 


57.11. 3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .74 


59.05.1681 


680 pF 


1% 


630V 


PP 








IC. . 


.22 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op . Amp . 


Sig 


R . . . 


. 19 


57.11.3821 


820 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 130 


57.11.3153 


15 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


HO. 


PART HO, 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. 


NO . 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / E 


QUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


c. 


. .75 


59.06.0224 


220 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


23 


50.07.0026 


AD 7528JN 


Dual 8-bit D/A Converter 


ADI 




.20 


57.11.3123 


12 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 131 


57.11.3153 


1 5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .76 


59.06.0224 


220 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. . 


24 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op . Amp . 


Sig 


R. . . 


.21 


57.11 .3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


, 132 


57.11.3103 


10 kOhn 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .77 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


35V 


EL 








IC. . 


25 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 


R. . . 


.22 






not uaed 








R. . 


.133 


57.11. 3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .78 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 


25V 


EL 








IC. . 


26 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 


R. . . 


.23 






not used 








R. . 


.134 


57.11 .3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .79 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 


25V 


EL 








IC. . 


27 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op . Amp . 


Sig 


R. . . 


.24 






not used 








R. . 


.135 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .80 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


50V 


Cer 




















R. . . 


.25 


57.11.3433 


43 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 136 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .81 


59.05.2471 


470 pF 


2.5% 


50V 


PP 








J . . . 


. 1 


54.01 .0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . . 


.26 


57.11 .3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.137 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. , 02 


59.22,2221 


220 uF 


-20% 


6.3V 


EL 








J . . . 


.2 


54.01.0307 


10-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . . 


.27 


57.11. 3432 


4.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 138 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .83 


59.34.4101 


100 pF 


10% 


50V 


Cer 








J . . . 


.3 


54.01.0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . . 


.28 


57.11 .3101 


100 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 139 


58.01.8103 


10 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PMG 






c. 


. .84 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








J. . . 


.4 


54.01.0305 


5~Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . . 


. 29 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 140 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .85 


59.22.2471 


470 uF 


”207. 


6.3V 


EL 








J. . . 


.5 


54.01.0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . , 


,30 


57,11 .3103 


10 kOhm 


2%:/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 141 


57.11 .3301 


300 Ohm 


27./ 0.25W/ MF 






c. 


. .86 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








J . . . 


.6 


54.01.0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . . 


.31 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.142 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. .87 


59.22.5220 


22 uF 


“20% 


25V 


EL 








J. . . 


.7 


54.01.0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R . . . 


.32 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 143 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .88 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


50V 


Cer 




















R. . . 


.33 


57.11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.145 


57.11. 3332 


3.3 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. .89 




not UB-ed 














JP. . 


. 1 


54.01 .0021 




Bridge 




R. . . 


.34 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 147 


57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .90 


59.22.3470 


47 uF 


-207. 


lOV 


EL 








JP. . 


.2 


54.01.0021 








R. . . 


.35 


57.11 .3333 




2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.149 


57.11. 3220 


22 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .91 


59.05.1223 


22 nF 


1% 


50V 


PP 








JP. . 


.3 


54.01.0021 




Bridge 




R. . . 


.36 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 150 


57.11. 3220 


22 Ohm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. .92 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 




















R. . . 


.37 


57.11.3563 


56 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 151 


. 57.11.3332 


3.3 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. .93 






not u 


Bed 










K . . . 


. 1 


56.04.0144 


4*U 


Relay/ 24V/ 1200 Ohm 




R. . . 


.38 


57.11 .3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 153 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. .94 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








K. . . 


.2 


56.04.0143 


2*U 


Relay/ 24V/ 2000 Ohm 




R . . . 


.39 


57.11 .3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 155 


57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .95 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


50V 


Cer 




















R. . . 


.40 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 157 


57.11.3220 


22 Ohm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. .96 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








L . . . 


. 1 1 


.022.169.00 


213mH 




St 


R. . . 


.41 


57.11 .3122 


1.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.150 


57.11.3220 


22 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .97 


59.06.0153 


1 5 nF 


10% 


50V 


PETP 








L. . . 


.2 


62.01.0128 


ImH 






R. . . 


.42 


57.11 .3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ HF 








R. . 


.159 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .98 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 








L. . . 


.3 1 


. 177.231.00 


2.4mH 




St 


R. . . 


.43 


57.11 .3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 160 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. .99 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.5% 


50V 


PP 








L. . . 


.4 


62.01.0128 


ImH 






R. . . 


. 44 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R . , 


. 161 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. 100 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








L . . . 


.5 


62.01.0128 


ImH 






R. . . 


.45 


57.11 .3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 162 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. 101 


59.22.3470 


47 uF 


-207. 


lOV 


EL 








L, . . 


.6 


62.01.0128 


imH 






R. . . 


. 46 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.163 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. 102 


59.05.2103 


10 nF 


2.5% 


50V 


PP 








L. . . 


.7 


62.01.0128 


ImH 






R. . . 


.47 


57.11 .3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 




57.11.3102 


1 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. 103 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 








L. . . 


.8 


62.01.0128 


ImH 






R. . . 


.48 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.165 


57. 11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. 104 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 




















R. . . 


.49 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 166 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c . 


. 105 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 








HP. . 


.1 


54.01.0020 


4 pcs 


Contact Pin JPl 




R. . . 


.50 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 167 


57.11.3680 


68 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


. 106 


59.06.0683 


68 nF 


10% 


50V 


PETP 








MP. , 


.2 


54.01.0020 


3 pee 


Contact Pin JP2 




R. . . 


.51 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 168 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. 107 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








MP. . 


.3 


54.01.0020 


3 pc 0 


Contact Pin JP3 




R. . . 


.52 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 169 


57.11.3470 


47 Ohm 


27/ 0.25W/ MF 






c. 


. 108 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








HP. . 


.4 1 


.010.043.22 


2 pcs 


Rivet Nut M3A20 




R. . . 


. 53 


57.11.3682 


6.8 kOh* 


2%/ 0.25W/ MF 








R . . 


.170 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


.109 


59.06.0104 


100 nF 


107. 


50V 


PETP 








MP. . 


.5 


21.51.8355 


2 pea 


Screw M3(^8 




R. . . 


.54 


57. 11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.171 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


.110 


59.34.5391 


390 pF 


10% 


50V 


Cer 








MP. . 


.6 


24.16.1030 


2 pc 0 


Washer 




R. . . 


.55 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 172 


57 .11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






c. 


• 111 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








HP. . 


.7 


50.20.2001 


4 PCB 


Clip/ 2*T092 




R. . . 


.56 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.173 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 
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AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU 1.727.460.83 



IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF 


R. . . 174 


57.11 .3102 


1 kOhm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


285 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 175 


57.11 .3470 


47 Ohm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


286 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 176 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%y 0.25W 


MF 








R. . 


287 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 177 


57.11.3680 


68 Ohm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


288 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 178 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W 


MF 








R. . 


289 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 179 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


290 


57.11.3391 


390 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 180 


57.11.3100 


10 Ohm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


291 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 181 


57.99.0209 


5.6 Ohm 




PTC 








R. . 


292 


57.92.1151 


18 Ohm 


150mA/ PTC 




R. . . 182 


57.11 .3569 


5.6 Ohm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


293 


57.11.3180 


18 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. . . 183 






not used 










R. . 


294 


57.11.3470 


47 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 184 






not used 










R. . 


295 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . .185 






not used 










R. . 


296 


57.11.3105 


1 MOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . . 186 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W 


MF 








R. . 


297 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. . .187 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W 


MF 




















R. . . 188 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








T. . 


. .1 1 


.022.400.00 


1 :4 


Mic Input Trafo 




R. . . 189 


57.11.3682 


6 . 8 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








T. . 


. .2 1 


.022.451.00 


1:0.62 


Line Input Trafo 


St 


R. . .190 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W. 


MF 








T. . 


. .3 1 


.022.271.00 




Erase Trafo 




R. . . 191 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








T. . 


. .4 1 


.022.272.00 




Bias Trafo 


St 


R. . . 192 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








T. . 


. .5 1 


.022.402.00 


1 : 10 


Sync Trafo 


St 


R. . . 193 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








T. . 


. .6 1 


.022.355.00 




Line Output Trafo 


St 


R. . . 194 


57.11.3105 


1 MOhm 


27., 0.25W/ 


MF 




















R. . . 19| 


57.11.3681 


680 Ohm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








TP. 


. . 1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . . 196 






not used 










TP. 


. .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . .197 






not used 










TP. 


. .3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . . 198 


57.11.3164 


160 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








TP. 


. .4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . . 199 


57.11 .3164 


160 kOhm 


27., 0.25W, 


MF 








TP. 


. .5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . .200 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








TP. 


. .6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . . 201 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








TP. 


. .7 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


R. . .202 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W, 


MF 




















R. . .203 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








W. . 


. . 1 


64.01.0106 




Wire Bridge 




R. . .204 






not used 










W. . 


. .2 


64.01.0106 




Wire Bridge 




R. . .205 


57.11 .3181 


180 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 








w. . 


. .3 


64.01.0106 








R. . .206 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








w. . 


. .4 






not used 




R. . .207 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








w. . 


. .5 


64.01.0106 








R. . .208 


57.11 .3683 


68 kOhm 


2X/ 0.25W/ 


MF 








w. . 


. .6 






not used 




R. . .209 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%y 0.25W/ 


MF 








w. . 


. .7 


64.01.0106 




Wire Bridge 




R. . .210 


57.11.3333 


33 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








w. . 


. .8 


64.01.0106 




Wire Bridge 
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[ND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


R. . .211 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 




53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .212 


57.11.3120 


12 Ohm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. .2 


53.03.0166 


8-Pole 






R. . .213 


57.11.3560 


56 Ohm 


2%/ 0.25W, 


MF 








XIC. 


. .3 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 




R. . .214 


57.11.3101 


100 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. .4 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .215 


57.11 .3682 


6 . 8 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. .5 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .216 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W, 


MF 








XIC. 


. .6 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .217 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. .7 


53.03.0166 


8-Pole 






R. . .218 


57.11.5155 


1.5 MOhm 


57., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. .8 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 




R. . .219 


57.11.3104 


100 kOhm 


2X/ 0.25W, 


MF/ 


with socket 






XIC. 


. .9 


53.03.0166 


8-Pole 






R. . .220 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .221 






not used 










XIC. 


.11 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 




R. . .222 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 




R. . .223 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W, 


MF 








XIC. 


. 13 


53.03.0166 


8-Pole 






R. . .224 


57.11.3682 


6 . 8 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 14 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . . 225 


57.11.3393 


39 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .226 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


2/./ 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 16 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 




R. . .227 


57.11.3563 


56 kOhm 


2%, 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 17 


53.03.0168 


16-Pole 






R. . .228 


57.11.3333 


33 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


. 18 


53.03.0168 


16-Pole 






R. . .229 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.19 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .230 


57.11.3683 


68 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.20 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .231 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.21 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .232 


57.11.3333 


33 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.22 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .233 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.23 


53.03.0165 


20-Pole 






R. . .234 


57.11.3271 


270 Ohm 


2 7. 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.24 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




R. . .235 


57.11.3273 


27 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.25 


53.03.0166 


8~Pole 






R. . .236 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.26 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 




R. . .237 


57.11.3331 


330 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 








XIC. 


.27 


53.03.0166 


8-Pole 






R. . .238 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 




















R. . .239 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 




















R. . .240 


57.11.3102 


1 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 




















R. . .241 






not used 






















R. . .242 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 




















R. . .243 


57.11.3473 


47 kOhm 


2/i/ 0.25Wy 


MF 




















R. . .244 


57.11.3102 


1 kOhm 


27., 0.25W, 


MF 




















R. . .245 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2/./ 0.25W/ 


MF 




















R. . .246 


58.01.8502 


5 kOhm 


107., 0.5 W/ 


PMG 




















R. . .247 


57.11.3821 


820 Ohm 


2%/ 0.25W/ 


MF 
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IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


TND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 



R. . .248 
R. . .249 
R. . .250 
R. . .251 
R. . .252 
R. . .253 
R. . .254 
R. . .255 
R. . .256 
R. . .257 
R. . .258 
R. . .259 
R. . .260 
R. . .261 
R. . .262 
R. . .263 
R. . .264 
R. . .265 
R. . .266 
R. . .267 
R. . .268 
R. . .269 
R. . .270 
R. . .271 
R. . .272 
R. . .273 
R. . .274 
R. . .275 
R. . .276 
R. . .277 
R. . .278 
R . . . 279 
R . . . 280 
R. . .281 
R . . . 282 
R ... 283 
R . . . 284 



57.11.3392 



57.11.3153 

57.11.3473 

57.11.3472 

57.11.3472 
57.11.3331 
57.11.3102 
57.11.3273 

57.11.3102 
57.11.3471 

57.11.3103 

57.11.3221 
57.11.3122 

57.11.3471 
57.11.3223 

57.11.3222 

57.11.3473 
57.11.3103 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3103 

57.11.3472 
57.11.3122 

57.11.3223 
57.11.3223 

57.11.3473 
57.11.3223 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3222 
57.11.3222 
57.11.3339 
57.11.3103 



3.9 kOhiti 

15 kOhm 
47 kOhm 
4.7 kOhm 

4.7 kOhm 
330 Ohm 

1 kOhm 
27 kOhm 
1 kOhm 
470 Ohm 
10 kOhm 
220 Ohm 

1.2 kOhm 
470 Ohm 

22 kOhm 

2.2 kOhm 
47 kOhm 
10 kOhm 

6.8 kOhm 
6.8 kOhm 

10 kOhm 
4.7 kOhm 

1.2 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
47 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
2.2 kOhm 

2.2 kOhm 

3.3 Ohm 
10 kOhm 



2X/ 0.25W/ MF 
not used 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2Z/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 



Note 1 Variable Phantom Supply 



U (V) 



POS.NO, 



PART NO. 



VALUE 



48 

24 

12 



R 3 / R 4 
R 3 / R 4 
R 3 / R 4 



57990250 

57990199 



6.8 kOhm 
4.3 kOhm 
680 Ohm 



0 . 

0 , 

0 . 



0.25 W MF 
0.25 W MF 
0.25 W MF 



Cer = Ceramic 
PP = Polypropylei 
MANUFACTURER: ADI 
NS 
Sig 



EL = Electrolytic PETP 

MF = Metal Film SI 

Analog Devices Inc. 
National Semiconductors 



Polyester 

Silicon 

Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 
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5T/)A7MRh 
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HASP Sf££h 




IMZhPGS .XX 


Pos./7o 


Value 


FQ 


Value 


FQ 


RJO 

R71 


RkJ 


JO/,s 


688 

39k 


35/.S 


R72 

R?3 


6 KB 
M7k 


35^s 


PkJ 

look 


JO^s 


RJ9 

RTS 


9k} 


90^s 


682 

look 




RJG 

RIB 


5HG 


SO^s 


5kG 
82 k 


50/<s 


WH 


used 


31S^< 


bissrf 


oo 











DATA- BUS 

z\ 
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RE PRO - 
PREAHPUF\ER 




-15Y 

k 






' — IH 

100^ 

C 1-9 

. 5 



ll£]/ 

4 



C78 



HH 

68n 



C100 

CiOG 



* 


srAPbokh 


HWk SPffb 


5 


a 

Uj 


'i 


i.mMo.n 


1.721. 9(3. XK 


fbs Uo 


VqUac 


Ea 


Value 


EQ 


R1S8 


220k 




330k 




0 


o 


o 


R220 

R221 


10 k 


30^s 


2k2 


If, S/,1 


0 


o 


o 


R22Z 

R213 


8k2 

4?k 


lO^s 


3k3 
56 k 


35/fs 


1 


o 


2 


R211 

R22S 


6k8 

39 k 


SO^s 


€k8 

33 k 


SOyHi 


1 


1 


3 


R226 

R221 


3k9 
56 k 


35^ 


8h2 

kJk 




0 


1 


1 



Ah 1028 bl be DSb¥ D3 1)2 b1 be 
PIN 13 3 10 11 12 13 11 G 16 
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O . . 
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A 803 GR <7'! IPZ 


PAGE OF (S' 


I 


AUhIO ELECTRONICS BOflRh 


SC 


1. 727. E&O. 89 




AUl/O ELECTRONICS BOARl HS 


1. 727. 9G9. 82. 



© 22.3 .90 GP 


o 

o 

Q 


O . . 


^ ^ ^ I 


A 201 GR 0-1/ n 


PAGE 6” OF 6 


^¥y[D)[E[M] 


AUAiO ELECTRONICS BOARl 


SC 


1. 121- . R-60. 2H 




AUAiO ElECTRON/CS BOARA HS 


tl2J.if€9. 22 




© 22.3. 90GP 


o . . lO . . lO . . 


0 . . 


^ ^ L„ 


^ 801 GR 01 /A2 


PAGE 6 OF G 


^iTyOIE^x] 1 


AUhIO ELECTRONICS BOARA 


SC 


i. 111. H&o. m 




AUho electronics BOARl) HS 
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STUDER A807 MKII 



AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU 1.727.460.84 
-AUDIO ELECTRONICS BOARD 2VU HS 1.727.469.82 



1.022.400-03 ( 3x ) 




Bestiickt 



1010.013 -22(2 X ) 

\ 




R18 = INPUT LEVEL ADJUSTMENT FACTORY STANDARD SETT 

R139 = ERASE VOLTAGE ADJUSTMENT 

R246 = OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT 

L3 = BIAS TRAP 

T3 = ERASE HEAD CIRCUIT 

JPl INPUT LEVEL SENSITIVITY 
JP2 HX PRO: A = ON, B = OFF 
JP3 OUTPUT LEVEL SENSITIVITY 

TPl RECORD AMPLIFIER SIGNAL (0.775 V = 0 VU) 

TP2 0.0 V 

TPS VOLTAGE ON ERASE HEAD 

TP4 PRIMARY CURRENT ON ERASE TRANSFORMER 

TP5 BIAS CURRENT ON 10 Q 

TP6 REJECTOR FILTER ADJUSTMENT 

TP7 VU METER SIGNAL (0.775 V = 0 VU) 



1727 460-11 




R 3 , R 4 , R 21 9 auf Sockel 53. 03. 0228 (6x) 



¥: Codierung ■ Schaltdraht 64.01.0108 ^0,8 x 8 mm 
( muss 1 mm vorstehen) 



Nr. Etikette 1.727.460-10 
Warnschild 45.01 .0108 
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AUDIO ELECTRONICS iOARD 2VU 1.727,400.84 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFIXATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND . POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



59.05 

C.....2 59.05 

C 3 59.34 

C 4 59.22 

C. 5 59.22 

C 6 59.05 

C 7 59.05 

C 8 59.06 

C. ... .9 59.34 

C. . . .10 59.22 

59.34 

C....12 59.22 

C. ... 13 59.22 

C....14 59.22 

C....15 59.22 

C 16 59.22 

C. . . .17 59.22 

X;....18 59.22 

C 19 59.22 

C. . . .20 59.05 

C 21 59.05 

C 22 59.22 

C....23 59.06 

C....24 59.05 

C....25 59.05 

C....26 59.06 

C 27 59.06 

C....28 59.06 

C 29 59.22 

C. . . .30 59.05 

C. . . .31 59.05 

C....32 59.05 

C. . . .33 59.05 

C....34 59.22 

C....35 59.22 

C 36 59.06 

C .... 37 59.06 



1102 1 dF 
1102 1 nF 
4271 270 pF 
8479 4.7 uF 
2471 470 uF 
1681 680 pF 
1681 680 pF 
0103 10 nF 
4680 68 pF 
5220 22 uF 
4151 150 pF 
5220 22 uF 
5220 22 uF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
2221 220 uF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
2102 1 nF 
2102 1 nF 
6100 10 uF 
5682 6.8 nF 
2102 1 nF 
2102 1 nF 
0105 1 uF 
0473 47 nF 
0473 47 nF 
3470 47 uF 
1332 3.3 nF 
1332 3.3 nF 
2102 1 nF 
2102 1 nF 
8479 4.7 uF 
8479 4.7 uF 
0473 47 nF 
0473 47 nF 



IX 50V PP 

IX 50V PP 

107. 50V Cer 

-207 35V EL 

-207 6.3V EL 

17 50V PP 

17 50V PP 

107 50V PETP 

107 50V Cer 

-207 25V EL 

107 50V Cer 

-207 25V EL 

-207 25V EL 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

-207 6.3V EL 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

2.57 50V PP 

2.57 50V PP 

-207 35V EL 

57 50V PETP 

2.57 50V PP 

2.57 50V PP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

-207 lOV EL 

17 50V PP 

17 50V PP 

2.57 50V PP 

2.57 50V PP 

-207 35V EL 

-207 35V EL 

107 50V PETP 

107 50V PETP 



C. . . 112 59.22 
C. . . 113 59.06 
C. . .114 59.34 
C. . . 115 59.22 
C. . .116 59.22 
C. . . 117 59.22 
C. . .118 59.22 
C...119 59.06 
C. . . 120 59.25 
C. . . 121 59.22 
C...122 59.34 
C. . . 123 59.22 
C...124 59.06 
C. . . 125 59.06 
C. . . 126 59.34 
C. . . 127 59.22 
C. . . 128 59.34 
C. . . 129 59.06 
C. . . 130 59.34 
C. . . 131 59.06 
C. . . 135 59.22 



.3470 47 uF 
0222 2.2 nF 
5471 470 pF 
3470 47 uF 
3101 100 uF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
0153 15 nF 
5471 470 uF 
8479 4.7 uF 
4680 68 pF 
8479 4.7 uF 
0683 68 nF 
0683 68 nF 
4151 150 pF 
8479 4.7 uF 
4680 68 pF 
5334 330 nF 
4151 150 pF 
0683 68 nF 
3101 100 iiF 



-207 lOV EL 

107 50V PETP 

107 50V Cer 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

107 50V PETP 

-207 35V EL 

-207 35V EL 

107 50V Cer 

-207 35V EL 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

107 50V Cer 

-207 35V EL 

107 50V Cer 

57 50V PETP 

107 50V Cer 

107 50V PETP 

-207 lOV EL 



D 2 

D 4 

D ..... 5 

D 7 

D 8 

D 9 

D .... 10 
D. . . .11 
D. . . .12 

D 13 

D .... 14 
D 15 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.1102 

50.04.1106 

50.04.1112 

50.04.0125 

50.04.1106 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



1N4448 
1N4448 
1N4448 
6.8 V 

2.7 V 
5.1 V 

1N4448 

2.7 V 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 



50V SI 
50V SI 
50 V SI 

57 0.4W Zenei 

5%y 0.4W Zenei 

57 y 0.4W Zenei 

50V SI 

57y 0.4W Zenei 

not used 

50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 



MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 



. 9 
10 



1.727.420.02 

1.727.460.10 

1.727.460.11 

1.022.400.03 
1.010.013.22 

50.20.2002 



1 P 

1 p 

1 p 

3 p 

2 p 

1 p 
6 P 



Thermoplaetic 
No. Label 

Audio Electronics PCB 

Isolation Tl/ T2/ T5 

Rivet Nut M3A3 

Clip/ T0126 

ESE Warning Label 

1-Pole Socket <R3/R4/R219> 



P 1 54.01 

P 2 54.01 

P 3 54.01 

P 4 54.01 



.0223 7-Pole 
,0261 20-Pole 
,0273 13-Pole 
,0261 20-Pole 



CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 




50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 

50.03 



50.03.0515 



0625 

0340 

0515 

0515 

0350 

0436 

0515 

0436 

0436 

0436 

0436 

0515 

0495 

0436 

0510 

0515 

0495 

0436 



BC327 

BC337-25 

BC307 

BC307B 

J112 

BC237B 

BC307B 

BC237B 

BC237B 

BC237B 

BC237B 

BC307B 

BD135-16 

BC237B 

BD136-16 

BC307B 

BD135-16 

BC237B 

BD136-16 

J112 

BC307B 



BC557B/ BC560B 
not used 
BC557B/ BC560B 

BC547B/ BC550B 
BC557B/ BC560B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC557B/ BC560B 

BC547B/ BC550B 
BC557B/ BC560B 
BC547B/ BC550B 



not used 
BC557B/ BC560B 



PNP 

NPK 

PNP 

PHP 

FET 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 



PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

FET 

PNP 



St 

St 

St 

St 



R 58 57.11 

R. . . .59 57.11 

R ... .60 57.11 

R ... .61 57.11 

R....62 57.11 

R .... 63 57 . 1 1 

R....64 57.11 

R .... 65 57.11 

R. . . .66 57.11 

R 67 57.11 

R. . . .68 57.11 

R....69 57.11 

R. . . .70 57.11 

R. . . .71 

R 72 57.11 

R 73 57.11 

R. . . .74 57.11 

R .... 75 

R 76 57.11 

R. . . .77 

R. . . .78 57.11 

R. . . .79 57.11 

R. . . .80 57.11 

R. . . .81 57.11 

R. . . .82 57.11 

R. . . .83 57.11 

R 84 57.11 

R. . . .85 57.11 

R. . . .86 57.11 

R....87 57.11 

R. . . .88 57.11 

R. . . .89 57.11 

R 90 57.11 

R. . . .91 57.11 

R. . . .92 57.11 

R 93 57.11 

R....94 57.11 



3272 2.7 kOhm 

3223 22 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3103 10 kOhm 

3154 150 kOhm 

3102 1 kOhm 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3302 3 kOhm 

3302 3 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3562 5.6 kOhm 

3103 10 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3681 680 Ohm 

3473 47 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3154 150 kOhm 

3102 1 kOhm 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3683 68 kOhm 

3752 7.5 kOhm 

3562 5.6 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
2Z/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25H- MF 
27, 0.25W/ MF 
not used 
2/i/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25H/ MF 
not used 
27, 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
2/./ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
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ISD. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO, 



PART NO. 



'ALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



lANUF. 



IND. POS.NO. PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C 38 59.06. 

C .... 39 59.22. 

C....40 59.06. 

C....41 59.34. 

C....42 59.06. 

C....43 59.34. 

C....44 59.34. 

C....45 59.34. 

C....46 59.06. 

C....47 59.06. 

C....48 59.22. 

C....49 59.22. 

C....50 59.06. 

C....51 59.06. 

C....52 59.34. 

C 53 59.06. 

C....54 59.05. 

C....55 59.34. 

C....56 59.06. 

C....57 59.06. 

C....58 59.06. 

C. , . .59 ■ 59.12. 

C....60 59.34. 

C 61 59.12. 

C....62 59.34. 

C....63 59.05. 

C....64 59.05. 

C....65 59.05. 

C....66 59.22. 

C....67 59.22. 

C....68 59.06. 

C....69 59.34. 

C 70 59.06. 

C....71 59.34. 

C 72 59.05. 

C....73 59.05. 

C....74 59.05. 



0683 68 nF 
3470 47 uF 
5474 470 nF 
2220 22 pF 
0223 22 nF 
4221 220 pF 
2220 22 pF 
2220 22 pF 
0473 47 nF 
0104 100 nF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
0104 100 nF 
0103 10 nF 
4151 150 pF 

0102 1 nF 
2102 1 nF 
4680 68 pF 

0472 4.7 nF 

0103 10 nF 
0103 10 nF 
9102 InF 
4680 68 pF 
9102 InF 
4680 68 pF 
2332 3.3 nF 
2332 3.3 nF 
2152 1.5 nF 
6220 22 uF 
6220 22 uF 

0473 47 nF 
0479 4.7 pF 
0473 47 nF 
0479 4.7 pF 
2471 470 pF 
1102 1 nF 
1681 680 pF 



107. 50V PETP 

-20% lOV EL 

5% 50V PETP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

5% 50V Cer 

10% 50V Car 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

-20% lOV EL 

-20% lOV EL 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

5% 50V Cer 

10% 50V PETP 

2.5% 50V PP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

1% 50V PP 

10% 50V Cer 

1% 50V PP 

10% 50V Cer 

2.5% 160V PP 

2.5% 160V PP 

2.5% 160V PP 

-20% 35V EL 

-20% 35V EL 

10% 50V PETP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

10% 50V Cer 

2.57. 630V PP 

1% 630V PP 

1% 630V PP 



D 

D 

D 

B 

D 

D 

D 

D 

D, 

D 

D 



16 

18 



,21 

,22 



,25 

,26 

27 



0125 

0125 

0125 

0125 



1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
24 V 
1N444B 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
10 V 



BOV SI 
50 V SI 

50V SI 
50V SI 
50V 51 

50V SI 
0.4W Zei 
50V SI 



50V SI 
50V SI 
50V SI 
0.4W Zei 



IC 1 

IC. . . .2 
IC . . . . 3 



0105 

0105 

0105 

0015 

0105 

0107 

0107 

0024 

0107 

0107 

0026 

0002 

0107 

0107 

0101 

0112 

0015 

0024 

0107 

0107 

0107 

0105 

0026 



NE 5532 
NE 5532 
NE 5532 
MC 14053 
NE 5532 
RC 4559 
RC 4559 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
AD 7528JN 
AD 7524JN 
RC 4559 
RC 4559 
LF 353 
LM 13700 
MC 14053 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
RC 4559 
NE 5532 
AD 7528JN 



Dual C 
CMOS I 
Dual ( 



Dual 

CMOS 

CKOS 



Op. Ai 

OTA 

Analo 

. Op. A] 
, Op. Ai 
, Op. A; 



Sig 
Si g 

Mot 
5i g 
Ra 



Ra 

ADI 

ADI 

Ra 

Ra 

NS 



Ra 

Ra 

Ra 

ADI 



Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

a 

a 

Q 

a 

a 

a 



24 

25 

26 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 



0329 

0625 

0625 

0340 

0515 

0436 

0515 

0516 
0516 
0625 
0625 
0516 
0516 
0625 
0625 
0350 



WP146 

BC327 

BC327 

BC337-25 

BC307B 

BC237B 

BC307B 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

J112 



BC557B/ 

BC547B/ 

BC557B/ 




matched 

matched 

matched 




BC560B 
BC550B 
BC560B 
with Q33 

with Q32 
with Q35 
with Q34 
with Q37 
with Q36 
with Q39 
with Q38 



FET 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

FET 



M( 



R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



R 

R 

R 

R 

R, 

R, 

R, 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



3103 

3103 
0250 
0250 
3123 

3104 
3333 
3333 
3101 
3472 
3152 
3152 
3392 
3392 
3182 
3333 
3562 
8502 
3821 
3123 



10 kOhm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 

6.8 kOhm 
12 kOhra 

lOO kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
100 Ohm 

4.7 kOhm 
1.5 kOhm 

1.5 kOhm 

3.9 kOhm 
3.9 kOhm 

1.8 kOhm 
33 kOhm 

5.6 kOhm 
5 kOhm 

820 Ohm 



1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
0.1%/ 0.25W/ MF/ with 
0.1%/ 0.25W/ MF/ with 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 «/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



N< 



R....95 57.11 

R 96 57.11 

B....97 57.11 



3101 100 Ohm 
3432 4.3 kOhm 
3432 4.3 kOhm 



R. . . .99 

R. . .100 
R . . . 101 



H. . 

H. . 
R. . 
R. . 
R. . 
R. . 
R. . 
R. . 
R. . 
•R. . 



H. . 

R. . 

K. . 
R. . 



103 

104 

106 

107 

108 

109 

110 
111 
112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 
121 
122 

,123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 



3472 

3333 

3103 
5335 
3472 
3102 
3391 

3104 

3822 
3182 
3151 
3562 

3823 
3132 
3223 
3474 
3223 
3223 
3223 
3223 

3102 
3104 
3682 
3154 

3471 
5106 
5106 

3103 

3472 
3472 
3103 
3153 
3153 



4 . 7 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 
3.3 MOhm 

4 . 7 kOhm 
1 kOhra 

390 Ohm 
100 kOhm 

8.2 kOhm 

1.8 kOhm 
150 Ohm 

5.6 kOhm 
82 kOhm 

1.3 kOhm 
22 kOhm 

470 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
1 kOhm 
100 kOhm 

6.8 kOhm 
150 kOhm 
470 Ohm 

10 MOhm 
10 MOhm 
10 kOhm 

4.7 kOhm 
4.7 kOhm 

10 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
57., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2Z/ 0.25W/ MF 



S T U D E R 



:01> 90/09/25 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD 



PL 1.727.460.84 PAGE 2 



S T 



D E R 



!01) 90/09/25 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD 



.727.460.84 PAGE 5 



S T U D E R (01) 90/09/25 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD 



PL 1.727.460.84 PAGE 8 



S T U D E R 



:01) 90/09/25 GP AUDIO ELECTRONICS 



PL 1.727.460.84 PAGE 11 



ISD. POS.NO. PAST SO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND . POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C 75 59.06 

C 76 59.06 

C 77 59.22 

C 78 59.22 

C....79 59.22 

C 80 59.34 

C 81 59.05 

C....82 59.22 

C 83 59.34 

C 84 59.22 

C 85 59.22 

C 86 59.22 

C 87 59.22 

C 88 59.34 

C 89 59.34 

C 90 59.22 

C....91 59.05 

C 92 59.26 

C 93 

C 94 59.22 

C 95 59.34 

C .... 96 59.05 

C 97 59.06 

C 98 59.22 

C....99 59.05 

C. . .100 59.22 

C. . .101 59.22 

C...102 59.05 

C. . .103 59.22 

C...104 59.34 

C. . .105 59.34 

C...106 59.06 

C. . . 107 59.22 

C...108 59.22 

C...109 59.06 

C. . . 110 59.34 

C...111 59.22 



.0224 220 nF 
.0224 220 nF 
.6220 22 uF 
.5101 100 uF 
.5101 100 uF 
.4680 68 pF 
.2471 470 pF 
.2221 220 uF 
.4101 100 pF 
.5220 22 uF 
.2471 470 uF 
.5220 22 uF 
.5220 22 uF 
.4680 68 pF 
.4101 100 pF 
.3470 47 uF 
. 1223 22 nF 
.2100 10 uF 

.5220 22 uF 
.4680 68 pF 
.2102 1 nF 
.0153 15 nF 
.6100 10 uF 
.2332 3.3 nF 
.3470 47 uF 
.3470 47 uF 
.2103 10 nF 
.6100 10 uF 
.2220 22 pF 
.2220 22 pF 
.0683 68 nF 
.3470 47 uF 
.3470 47 uF 
.0104 100 nF 
.5391 390 pF 
.3470 47 uF 



io% 




- 20 % 

10 % 

2.5% 

- 20 % 

10 % 

- 20 % 

- 20 % 

- 20 % 

- 20 % 

107. 

5% 

- 20 % 

1% 

20 % 

- 20 % 
io% 
2 . 57. 

io% 

- 20 % 



-207. 

2.5% 

-207. 

10 % 

10 % 

10 % 

- 20 % 

- 20 % 

10 % 

10% 

- 20 % 



BOV PETP 
BOV PETP 
35V EL 
25V EL 
25V EL 
BOV Cer 
50V PP 
6.3V EL 
50V Cer 
25V EL 
6.3V EL 
25V EL 
25V EL 
BOV Cer 
50V Cer 
lOV EL 
BOV PP 
lOV SAL 
>d 

25V EL 
50V Cer 
BOV PP 
BOV PETP 
35V EL 
50V PP 
lOV EL 
lOV EL 
BOV PP 
35V EL 
BOV Car 
50V Cer 
50V PETP 
lOV EL 
lOV EL 
50V PETP 
50V Cer 
lOV EL 



IC. . .24 

IC. . .25 
IC. . .26 
IC. . .27 



50 

50 

50 



,09.0105 

,09.0107 

,07.0015 

.09.0105 



NE 5532 
RC 4559 
MC 14053 
NE 5532 



54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 



01.0304 
01 .0307 

01 .0304 

01 .0305 
01 .0304 
01.0304 
01 .0304 



4- Pole 
10-Pole 

5- Pole 
4-Pole 
4-Pole 
4-Pole 



JP . , . . 1 

JP 2 

JP. . , .3 



54 

54 

54 



. 01 .0021 
, 01 .0021 
, 01.0021 



K 

K 



1 56.04.0144 

2 56.04.0143 



1.022.169.00 
62.01 .0128 

1 . 177.231.00 
62.01 .0128 
62.01 .0128 

.0128 
;.01 .0128 
.0128 



213mH 

Imll 



2.4mH 

ImH 



1 mH 



Dual Op. Amp. 

Dual Op . Amp . 

CMOS Analog Switch 
Dual Op. Amp. 

CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 

Bridge 

Bridge 

Bridge 

Relay/ 24V/ 1200 Ohi 

Relay/ 24V/ 2000 Ohr 



MP 

MP 

MP 

MP 



,6 

.8 



54.01 .0020 
54.01 .0020 
54.01 .0020 
.010.043.22 
.8355 
. . 1030 
50.20.2001 
.727.420.01 



4 pcs Contact Pin JPl 

3 pcB Contact Pin JP2 

3 pcB Contact Pin JP3 

2 pee Rivet Nut M3*20 

2 pcs Screw M3*8 

2 pc 0 Washer 

4 pea Clip/ 2*T092 

1 pee Heats i nk 



Sig 

Ra 



AMP 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



R 21 

R. . . .22 
R. . . .23 
R. . . .24 
R. . . .25 
R. . . .26 
R .... 27 
R. . . .28 
R. . . .29 
R. ... 30 
R. . . .31 
R. . . .32 
R. . . .33 
R. . . .34 
R. . . .35 
R. . . .36 
R .... 37 
R. . . .38 
R .... 39 
R. . . .40 
R .... 41 
R. . . .42 
R. . . .43 
R. . . .44 

R 45 

R. . . .46 
R .... 47 
R. . . .48 
R .... 49 
R. . . .50 
R. . . .51 
R. . . .52 
R. . . .53 
R. . . .54 

R 55 

R. . . .56 
R. . . .57 



57.11 .3222 2.2 kOhm 



57.11. 3433 
57.11. 3392 
57.11 .3432 

57.11.3101 
57.11 .3682 
57.11 .3103 
57.11.3472 
57.11. 3682 
57.11 .3103 

57. 11 .3472 
57.11. 3333 
57.11. 3333 
57.11 .3563 

57.11.3102 

57.11. 3473 
57.11. 3223 
57.11.3122 
57.11 .3223 
57.11. 3473 
57.11.3102 
57.11.3222 
57.11 .3472 

57.11 . 3472 

57.11.3473 
57.11 .3472 
57.11.3132 

57.11.3472 

57.11 .3473 
57.11.3682 
57.11 .3472 
57.11 .3333 
57.11 .3472 
57.11. 3272 



43 kOhm 
3,9 kOhm 
4.3 kOhm 
100 Ohm 
6.8 kOhm 
10 kOhm 

4.7 kOhm 

6 . 8 kOhm 
10 kOhm 

4 . 7 kOhm 
33 kOnm 
33 kOhm 
56 kOhm 
1 kOhm 
47 kOhm 
22 kOhm 

1 . 2 kOhm 
22 kOhm 
47 kOhm 

1 kOhm 

2.2 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 

47 kOhra 
4.7 kOhm 

1 . 3 kOhra 

4.7 kOhm 
47 kOhm 

6.8 kOhm 

33 kOhm 
4 . 7 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
not used 
not used 
not ueed 
2%/ 0.25W- MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%, 0.25W/ MF 
2%- 0.25M/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . .132 57.11 
B...133 57,11 
R...134 57.11 
R...135 57.11 
R...136 57.11 
R. . .137 57.11 
R. . .138 57.11 
R...139 58.01 
R...140 57.11 
B...141 57.11 
E...142 57.11 
R...143 57.11 
R...145 57.11 
R...147 57.11 
E...149 57.11 
K. . .150 57.11 
K...151 57.11 
B...153 57.11 
E...155 57.11 
R...157 57.11 
R...158 57.11 
B...159 57.11 
B...160 57.11 
g...l61 57.11 

8.. . 162 57.11 
E...163 57.11 
B...164 57.11 
E...165 57.11 
R. . .166 57.11 
B...167 57.11 
B...168 57.11 
B...169 57.11 
B...170 57.11 
R...171 57.11 
R...172 57.11 

8.. . 173 57.11 
K...174 57.11 



,3103 10 kOhra 

.3221 220 Ohm 
.3221 220 Ohm 
.3221 220 Ohm 
.3221 220 Ohm 
.3682 6.8 kOhm 
3472 4.7 kOhm 
.8502 5 kOhm 
.3229 2.2 Ohm 
.3301 300 Ohm 
.3152 1.5 kOhm 
.3332 3.3 kOhm 
.3332 3.3 kOha 
.3471 470 Ohm 
.3220 22 Oh« 
.3220 22 Ohm 
.3332 3.3 kOha 
.3332 3.3 kOh» 

3471 470 Ohm 
3220 22 Ohn 
3220 22 Ohm 
3470 47 Ohm 
3229 2.2 Ohm 
3470 47 Ohm 

3472 4.7 kOhia 
3229 2.2 Oh» 
3102 1 kOhm 
3470 47 Oh* 
3472 4.7 kOhm 
3680 68 Ohm 
3682 6.8 kOha 
3470 47 Oha 
3229 2.2 Ohm 
3470 47 Oh* 
3472 4.7 kOhM 
3229 2 . 2 Oh* 
3102 1 kOh® 



2%/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
10%/ 0,5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W, «F 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W, MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ IIF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W, MF 
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7/52 




STUDER A807 MKII 




AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1.727.460.84 



IHD. 


POS.NO. 


PART NO. 




VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 






MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / tuUIVALENT 






MANUF. 




R. 


. .175 


57 


.11 


.3470 


47 


Ohm 


2% 


0.25W 


MF 














R. . 


286 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 


0.25W/ 
















R. 


.176 


57 


.11 


.3472 


4.7 


kOhm 


2’/. 


0.25W 


MF 














R. . 


287 


57.11.3472 


4.7 kOhm 
























57 


.11 


.3680 


68 


Ohm 


2% 


0.25W 


MF 














R. . 


288 
























R. 


.178 


57 


.11 


.3682 


6.8 


kOhm 


2% 


0.25W 


MF 














R. . 


289 


57.11.3471 


470 Ohm 
























57 


.11 


.3473 


47 


kOhm 


2X 


0.25W 


MF 














R. . 


290 


57.11.3391 


390 Ohm 


27., 


0.25W, 




















57 




.3100 


10 


Ohm 


2’/. 


0.25W 


MF 














R. . 


291 


57.11.3152 
























.181 


57 


.99 


.0209 


5.6 


Ohm 






PTC 














R. . 


292 


57.92.1151 


18 Ohm 




150mA/ 




















57 


.11 


.3569 


5.6 


Ohm 


27. 


0.25W 


MF 














R. . 


293 
























R. 


.183 


57 


11 


.3105 


1 


MOhm 


2%. 


0.25W 


MF 














R. . 


294 


57.11.3470 


47 Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 




























not used 
















R. . 


295 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 






























used 
















R. . 


296 


57.11.3105 


1 MOhm 


27., 


0.25W/ 
















R. 


.186 


57 


11 


.3222 


2.2 


kOhm 


27., 


0.25W 


MF 














R. . 


297 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














R. 


. .187 


57 


11 


.3222 


2.2 


kOhm 


27.. 


0.25H 


MF 








































R. 


. .188 


57 


11 


.3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W 


MF 














T. . 




1.022.400.00 


.1:4 




Trtpn +■ 


Trafo 














R. 


.189 


57 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W 


MF 














T. . 


. .2 


1.022.451.00 


1:0.62 


Line 




Trafo 


















57 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














T. . 


. .3 


1.022.271.00 






















R. 


.191 


57 


11 


.3223 


22 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














T. . 


. .4 
























R. 


. .192 


57 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














T. . 


. .5 


1.022.402.00 






Trafo 
















R. 


.193 


57 


11 


.3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














T. . 


. .6 


1.022.355.00 






Output 


Trafo 










St 






.194 


57 


11 


.3105 




MOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 




































R. 


. .195 


57 


11 


.3681 


680 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 














TP. 


. .1 


54.02.0320 




Plug 


2. 8*0. 8 










AMP 


















not 


used 
















TP. 


. .2 


54.02.0320 




Plug 


2. 8*0. 8 






























used 
















TP. 


. .3 


54.02.0320 




Plug 


2. 8*0. 8 














R. 


.198 


57 


11 


.3224 


220 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














TP. 


. .4 


54.02.0320 




Plug 


2. 8*0. 8 














R. 


.199 


57 


11 


.3224 


220 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














TP. 


. .5 


54.02.0320 




Plug 


2. 8*0. 8 














R. 


.200 


57 


11 


.3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














TP. 


. .6 


54.02.0320 






2. 8*0.6 
















R. 


.201 


57 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














TP. 


. .7 


54.02.0320 




Plug 


2. 8*0. 6 












AMP 




R. 


.202 


57 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 






































R. 


.203 


57 


11 


.3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














W. . 


1 


64.01.0106 




Wire 




















.204 












not 


used 
















W. . 


. .2 


64.01.0106 




Wire 


















R. 


.205 


57 


11 


.3181 


180 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 














W. . 


. .3 


64.01.0106 




Wire 




















.206 


57 


11 


.3562 


5.6 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.207 


57 


11 


.3104 


100 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














W. . 


. .5 


64.01.0106 




Wire 


















R. 


.208 


57 


11 


.3683 


68 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.209 


57 


11 


.3333 


33 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














w. . 


. .7 


64.01.0106 




Wire 


















R. 


.210 


57 


11 


.3333 


33 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














w. . 


. .8 


64.01.0106 




Wire 


















R. 


.211 


57 


11 


.3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














w. . 


. 13 


1.010.329.64 




Wire 


Bridge 
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IND. 


POS.HO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 






MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 






MANUF. 




R. 


.212 


57. 




3120 


12 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 




53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 
















R. 


.213 


57. 


11 


3560 


56 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. .2 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 
















R. 


.214 


57. 


11 


3101 


100 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 












<00) 


XIC. 


. .3 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 
















R. 


.215 


57. 


11 


3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 












<01> 


XIC. 


. .3 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


r<l/ a4- 
















R. 


.216 


57. 


11 


3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 












<00> 


XIC. 


. .4 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.217 


57. 


11 


3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 












<01> 


XIC. 


. .4 


53.03.0168 


16-Pole 


















R. 


.218 


57. 


11 


3394 


390 


kOhm 


5%/ 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. .5 


53.03.0166 


8-Pole 


















R. 


.219 


57. 


11 


3104 


100 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF/ 


with 8 


cket 










XIC. 


. .6 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.220 


57. 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. .7 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.221 












not 


used 
















XIC. 


. .8 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.222 


57. 


11 


3822 


8.2 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. .9 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.223 


57. 


11 


3473 


47 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. 10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.224 


57. 


11 


3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.11 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.225 


57. 


11 


3393 


39 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. 12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.226 


57. 


11 


3392 


3.9 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.13 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.227 


57. 


11 


3563 


56 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. 14 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.228 


57. 


11 


3333 


33 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. 15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.229 


57. 


11 


3562 


5.6 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


. 16 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Sc 


















R. 


.230 


57. 


11 


3683 


68 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.17 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Sc 


















R. 


.231 


57. 


11 


3562 


5.6 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.18 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.232 


57. 


11 


3333 


33 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.19 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.233 


57. 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.20 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.234 


57. 


11 


3271 


270 


Ohm 


2 % 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.21 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.235 


57. 


11 


3273 


27 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.22 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.236 


57. 


11 


3152 


1.5 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.23 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.237 


57. 


11 


3331 


330 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.24 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


cket 
















R. 


.238 


57. 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.25 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.239 


57. 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














XIC. 


.26 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Sc 


















R. 


.240 


57. 


11 


3102 


1 


kOhm 


27., 


0.25H/ 


MF 














XIC. 


.27 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Sc 


















R. 


.241 












not 


used 










































R. 


.242 


57. 


11 


3472 


4.7 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.243 


57. 


11 


3473 


47 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.244 


57. 


11 


3102 


1 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.245 


57. 


11 


3222 


2.2 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.246 


58. 


01 


8502 


5 


kOhm 


10%/ 


0.5 W/ 


PMG 








































R. 


.247 


57. 


11 


3821 


820 


Ohm 


2%/ 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.248 


57. 


11 


3392 


3.9 


kOhm 


2%/ 


0.25W/ 


MF 
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IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 






MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 






MANUF. 




R. 


.249 












Tint 












































R. 


.250 


57 


11 


3153 


15 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 












Note 


1 Va 


T- i a hi 


Phantom Suppl 






















R. 


.251 


57 




3473 


47 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 






































R. 


.252 


57 


11 


3472 


4.7 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














u 


<v) : 


POS.NO. : PART NO. : VALUE 












































































R. 


.254 


57 


11 


3331 


330 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 














48 ; 


R 3 / R 4 ; 57990250 1 6 


8 kOhm 


0.1 % 
















R. 


.255 


57 


11 


3102 


1 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














24 ; 


R 3 / R 4 ; 


; 4 


3 kOhm 


0.1% 


0.25 














R. 


.256 


57 


11 


3273 


27 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 














12 ; 


R 3 / R 4 ; 57990199 1 680 Ohm 


0.1 % 


0.25 


W MF 














.257 


57 


11 


3102 




kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.258 


57 


11 


3471 


470 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 












Cer = 


Ceram 


i c 


EL = Eleotr 


lytic PETP = Polv 


oo + ar- 
















R . 


.259 


57 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 












PP = 


Polyp 


T n py 1 


n MF = Metal 


’ilm SI 


= Sill 


















R. 


.260 


57 


11 


3221 


220 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 












MANUFACTURER: ADI = Analog Devi 


o a T n C' 


Mot 




n 1 a 














R. 


.261 


57 


11 


3122 


1.2 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 
















NS 


= Nat i onal Se 


Hi conductors 


Ra 
















R. 


.262 


57 


11 


3471 


470 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 
















Si 


= Signetics 




St 


















R. 


.263 


57 


11 


3223 


22 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.264 


57 


11 


3222 


2.2 


kOhm 


2/i/ 


0.25W/ 


MF 








































R . 


.265 


57 


11 


3473 


47 


kOhm 


2%, 


0.25W/ 


MF 








































R. 


. 266 


57 


11 


3103 


10 


kOhra 


2%/ 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.267 


57 


11 


3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.268 


57 


11 


3682 


6.8 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.269 


57 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W, 


MF 








































R. 


.270 


57 


11 


3472 


4.7 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.271 


57 




3122 


1.2 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R . 


.272 


57 


1 1 


3223 


22 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.273 


57 


11 


3223 


22 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R . 


. 274 


57 


11 


3473 


47 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.275 


57 


11 


3223 


22 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


. 276 


57 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.277 


57 


11 


3339 


3.3 


Ohm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.278 


57 


11 


3103 


10 


kOhra 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.279 


57 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


. 280 


57 


11 


3339 


3.3 


Ohm 


27., 


0.25W, 


HF 








































R. 


.281 


57 


11 


3222 


2.2 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.282 


57 


11 


3222 


2.2 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 








































R. 


.283 


57 


11 


3339 


3.3 


Ohm 


2%/ 


0.25W/ 


MF 








































R. 


. 284 


57 


11 


3103 


10 


kOhm 


2%/ 


0.25W, 


MF 








































R. 


.285 


57 


11 


3103 


10 


kOhm 


27., 


0.25W/ 


MF 












ORIG 


90/03/ 


12 (01) 90/09/25 




















S T U 


D E 


R <01 


) 90/09/25 GP 


AUDIO ELECTRONICS 


BOARD 




PL 


.727 


460. 


84 


PAGE 15 


S T U 


D E R 


<01 


> 90/09/25 GP 


AUDIO ELECTRONICS 


BOARD 




PL 1 


727 


460. 


84 


PAGE 18 



7/53 




STUDER A807 MKII 



AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1 .727.461 .83 





® 9.1. S’9 6P 
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7/55 




STUDER A807 MK!! 



AUDIO ELECTRONICS BOARD TO 1 .727.461 .83 



R£PRO- • 

preamplifier 





© 3.1 . 89 GF 


O . . lO . . lO . . 


O . . 


1 1 


P SOI GR31/11 


PAGE /a OF & 




AUblO ELECTRONICS BOARD Th 
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7/56 




A807 MKIf 




AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1.727.461.83 



53 03 0168 (6 x ) 



1 010 013 - 22 (2 X ) 




50 20.2001 (4x 



I 53.03 .016 5 ( 2 X 



R 21 9 auf Sockel 5 3 0 3 02 2 8 ( 2 > 



i 5 3. 03.0166 (16 X ) 



1 727 420-12 



R18 = INPUT LEVEL ADJUSTMENT FACTORY STANDARD SETTING 

R139 = ERASE VOLTAGE ADJUSTMENT 

R246 = OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT 

L3 = BIAS TRAP 

T3 = ERASE HEAD CIRCUIT 

JPl INPUT LEVEL SENSITIVITY 
JP2 HX PRO: A = ON, B = OFF 
JP3 OUTPUT LEVEL SENSITIVITY 

TPl RECORD AMPLIFIER SIGNAL (0.775 V = 0 VU ) 

TP2 0.0 V 

TP3 VOLTAGE ON ERASE HEAD 

TP4 PRIMARY CURRENT ON ERASE TRANSFORMER 

TPS BIAS CURRENT ON 10 S 

TP6 REJECTOR FILTER ADJUSTMENT 

TP7 VU METER SIGNAL (0.775 V = 0 VU) 



K)10 04 3- 22 

(2x^) ^ 



21 51 8355(2 x 



24 16 1030 (2 X 



Q14 , Q16 
Q18 und 20 



20 2002 ( 4 X ) 
1 727 420-02 



1 727 4 20-01 



■M Codierung Schaltdraht 6 4 0 1 0 10 8 ^ 0 , 8 x 8 mm 
(muss 1 mm vorstehen) 



Nr. Etikelle 1 727.461 -10 

War nschild 43. 01 .0 1 08 



7/57 





IND . 



POS 



PART NO. 



!ANUF. 



IND. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT M 



Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 



28 

,29 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 



0625 

0625 

0516 

0516 

0625 

0625 

0350 



BC337-: 

BC307B 

BC237B 

BC307B 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 



BC557B/ 

BC557B, 



matched 



matched 

matched 

matched 



BC560B 
BC550B 
BC560B 
with Q33 
with Q32 
with D35 
with Q34 
with Q37 
with Q36 
with Q39 
with Q38 



NPN 



NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 



R. . . .11 57.11 

R 12 57.11 

R. ... 13 57.11 

R. ... 14 57.11 

R .... 15 57.11 

R .... 1 8 58.01 

R. ... 19 57.11 

R. . . .20 57.11 

R. . . .21 57.11 

R. . . .25 ■ 57.11 

R. . . .26 57.11 

R. . . .27 57.11 

R. . . .28 57.11 

R. . . .46 57.11 

R. . . .48 57.11 

R. . . .49 57.11 

R. . . .50 57.11 

R 51 57.11 

R. ... 52 57.11 

R. . . .53 57.11 

R .... 54 57.11 

R. . . .55 57.11 

R .... 56 57.11 



3152 1.5 kOhm 
3152 1.5 kOhm 
3392 3.9 kOhm 
3392 3.9 kOhm 
3182 1.8 kOhm 
8502 5 kOhm 
3821| 820 Ohm 
3123 12 kOhm 
3222 2.2 kOhm 
3433 43 kOhm 
3392 3.9 kOhm 
3432 4.3 kOhm 
3101 100 Ohm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 
3472 4.7 kOhm 
3132 1 .3 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 
3682 6.8 kOhm 
3472 4.7 kOhm 
3333 33 kOhm 
3472 4.7 kOhm 



2/w 0.25W, MF 

2Y.J 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27.J 0.25Wy MF 
27., 0.25W/ MF 
107., 0.5 », PMG 

27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2Z. 0.25W/ MF 
27., 0 .25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0 .25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2%/ 0 . 25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . . 131 57.11 
R. . . 132 57.11 
R. . . 133 57.11 
R. . . 134 57.11 
R. . . 135 57.11 
R. . . 136 57.11 
R...137 57.11 
R. . . 138 57.11 
R. . .139 58.01 
R...140 57.11 
R. . . 141 57.11 
R. . . 142 57.11 
R. . . 143 57.11 
R ... 145 57.11 
R...147 57.11 
R . . . 149 57.11 
R...150 57.11 
R ... 151 57.11 
R ... 153 57.11 
R. . . 155 57.11 
R ... 157 57.11 
R. . . 158 57.11 
R. . .159 57.11 
R. . . 160 57.11 
R ... 161 57.11 
R. . . 162 57.11 
R. . . 163 57.11 
R. . . 164 57.11 
R. . . 165 57.11 
R. . . 166 57.11 
R . . . 167 57.11 
R. . . 168 57.11 
R...169 57.11 
R. . . 170 57. 11 
R ... 171 57.11 
R. . . 172 57.11 
R ... 1 7 3 57.11 



3153 15 kOhm 
3103 10 kOhm 
3221 220 Ohm 
3221 220 Ohm 
3221 220 Ohm 
3221 220 Ohm 
3682 6.8 kOhm 
3822 8.2 kOhm 
8103 10 kOhm 
3229 2,2 Ohm 
3301 300 Ohm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3471 470 Ohm 
3220 22 Ohm 
3220 22 Ohm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 

3471 470 Ohm 
3220 22 Ohm 
3220 22 Ohm 
3470 47 Ohm 
3229 2.2 Ohm 
3470 47 Ohm 

3472 4.7 kOhm 
3229 2.2 Ohm 
3102 1 kOhm 
3470 47 Ohm 
3472 4.7 kOhm 
3680 68 Ohm 
3682 6.8 kOhm 
3470 47 Ohm 
3229 2.2 Ohm 
3470 4'7 Ohm 
3472 4.7 kOhra 
3229 2.2 Ohm 



27., 0.25W, MF 
27., 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 

27., 0.25W/ MF 

27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
107., 0.5 W/ PMG 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0 -25W. MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25U, MF 
27., 0.25W/ MF 

2Z, 0.25W/ MF 
2X , 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25M, MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
2Z, 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
27., 0.25», MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2/i/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2Z, 0.25W/ MF 
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IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS. NO. PART NO. 



'ALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



I A N U F . 



R. . . .57 57.11, 

R. . . .58 57.11, 

R. . . .59 57.11, 

R . . . . 60 57 .11 

R. . . .61 57.11, 

R. . . .62 57.11 

R. . . .63 57.11 

R. . . .64 57.11 

R 65 57.11 

R. . . .66 57.11 

R. . . .67 57.11 

R. . . .68 57.11 

R. . . .69 57.11 

R. . . .70 57.11 

R. . . .71 

R 72 57.11 

R. . . .73 57.11 

R. . . .74 57.11 

R. . . .75 

R .... 76 57.11 

R. . . .77 

R. . . .78 57.11 

R. . . .79 57.11 

R 80 57.11 

R. . . .81 57.11 

R. . . .82 57.11 

R. . . .83 57.11 

R .... 84 57.11 

R. . . .85 57.11 

R. . . .86 57.11 

R. . . .87 57.11 

R. . . .88 57.11 

R....89 57.11 

R. . . .90 57.11 

R. . . .91 57.11 

R .... 92 57.11 



3272 2.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3223 22 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3103 10 kOhm 

3154 150 kOhm 

3102 1 kOhra 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3302 3 kOhm 

3302 3 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhra 

3682 6.8 kOhra 

3473 47 kOhra 

3472 4.7 kOhm 

3562 5.6 kOhm 

3103 10 kOhra 

3472 4.7 kOhra 

3681 680 Ohm 

3473 47 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3154 150 kOhm 

3102 1 kOhm 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3103 10 kOhra 

3682 6.8 kOhm 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3683 68 kOhra 

3752 7.5 kOhm 



27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
2Xy 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 



R ... 174 
R ... 175 
R. . .176 
R. . .177 
R. . . 178 
R. . .180 
R. . . 181 



R. . .186 
R . . . 187 

R. . .189 
R. . .190 
R. . .191 
R. . .192 
R. . .193 
R. . . 194 
R. . .195 

R. . .197 
R. . .198 
R. . . 199 
R. . .200 
R. . .201 
R. . .202 
R . . . 203 
R. . .210 
R. . .212 
R. . .213 
R. . .214 
R. . .215 
R. . .217 
R. . .218 
R. . .219 
R. . .220 



R. . .222 



57.11 .3102 
57.11.3470 
57.11.3472 
57.11. 3600 
57.11.3682 
57.11.3100 
57.99.0209 
57.11 .3569 
57.11. 3222 

57.11.3222 

57.11. 3103 

57.11 .3682 

57.11.3682 

57.11.3223 

57.11.3682 
57.11.3103 
57.11.3105 
57.11.3681 



1 kOhm 
47 Ohm 

4.7 kOhm 
68 Ohm 

6.8 k 0 h m 
10 Ohm 

5.6 Ohm 
5.6 Ohm 
2 . 2 kOhm 
2.2 kOhm 
10 kOhm 
6 . 8 kOhm 
6 . 8 kOhm 
22 kOhm 
6.8 kOhm 
10 kOhm 
1 MOhm 
680 Ohm 



27., 0.25W, MF 
27., 0.25(4/ MF 
2Z, 0.25(4/ MF 
27., 0.25(4/ MF 
2%/ 0.25W, MF 
2Z, 0.25(4/ MF 
PTC 

27., 0.25(4, MF 
27., 0.25W/ MF 
27., 0.25(4/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
27, 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 



57.11 . 3164 
57.11.3164 
57.11. 3103 
57.11.3682 
57.11. 3682 

57.11. 3103 
57.11.3333 
57.11.3120 
57.11.3560 
57.11.3101 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.5155 

57.11.3104 
57.11. 3103 



160 kOhm 
160 kOhra 
10 kOhm 

6 . 8 kOhm 

6 . 8 kOhm 
10 kOhm 
33 kOhm 
12 Ohm 
56 Ohm 

100 Ohm 

6 . 8 kOhm 
6 . 8 kOhm 



10 kOhm 



57.11.3822 8.2 kOhm 



not used 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25W, MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0 . 25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0. 25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
57/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF/ 
27/ 0.25(4/ MF 
not used 
27/ 0.25(4/ MF 
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IND . POS. NO. PART MO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS. NO. 



PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R .... 94 
R. . . .95 

R 96 

R. . . .97 
R. . . .98 
R. . . .99 
R . . . 100 
R. . . 101 
R. . . 102 
R. . . 103 
R . . . 104 
R. . . 105 
R. . .106 
R. . . 107 
R. . . 108 
R. . . 109 
R. . . 110 
R. . . Ill 
R. . . 112 
R ... 113 
R. . . 114 
R. . . 115 
R. . . 116 
R ... 117 
R. . . 118 
R. . . 119 
R. . . 120 
R. . . 121 
R. . . 122 
R. . . 123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . . 126 
R . . . 127 
R. . . 128 
R . . . 129 
R. . .130 



57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 



,3562 5.6 kOhm 
,3101 100 Ohm 
,3432 4.3 kOhm 
,3432 4.3 kOhm 

,3472 4.7 kOhm 
3223 22 kOhra 
,3103 10 kOhm 
5335 3.3 MOhra 
3472 4.7 kOhm 
3102 1 kOhm 
3391 390 Ohm 
3104 100 kOhm 
,3822 8,2 kOhm 
,3182 1 .8 kOhm 
,3151 150 Ohm 
3562 5.6 kOhm 
3823 82 kOhm 
3132 1.3 kOhra 
3223 22 kOhm 
3474 470 kOhm 
3223 22 kOhm 
3223 22 kOhra 
3223 22 kOhm 
3223 22 kOhm 

3102 1 kOhm 
3104 100 kOhm 
3682 6.8 kOhm 
3154 150 kOhra 

3471 470 Ohm 
5106 10 MOhm 
5106 10 MOhm 

3103 10 kOhm 

3472 4.7 kOhm 
3472 4.7 kOhm 
3103 10 kOhm 
3153 15 kOhm 



2X/ 0.25(4/ MF 
27., 0.25(4/ MF 
2Z, 0.25(4/ MF 
27., 0.25(4/ MF 
not used 
27., 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
57, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0 .25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
2/i/ 0.25(4, MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0 .25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
2X/ 0 .25(4/ MF 
57, 0.25(4/ MF 
57, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0 .25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0 .25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
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R. . .223 
R . . .224 
R. . .225 
R. . .226 
R. . .227 
R. . .228 
R. . .229 
R. . .230 
R. . .231 
R. . .232 
R. . .233 
R. . .234 
R . . .235 
R. . .236 
R . . .237 
R. . .238 
R. . .239 
•B. . .240 
R. . .242 
R. . .243 
E. . .245 
R. . .246 
R. . .247 
R. . .248 
R. . .249 
R. . .250 
R. . .251 
R. . .252 
R. . .254 
R. . .255 
R. . .256 
R. . .257 
R. . .258 
R. . .259 
R. . .260 
R. . .261 
R. . .262 



3473 

3682 
3393 
3392 
3563 
3333 
3562 

3683 
3562 
3333 
3103 
3271 
3273 
3152 
3331 
3103 
3103 
3102 

3472 

3473 
3222 
8502 
3821 
3392 



47 kOhm 

6.8 kOhm 
39 kOhm 

3.9 kOhm 
56 kOhra 
33 kOhm 

5.6 kOhm 
68 kOhm 

5.6 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 

270 Ohm 

1.5 kOhra 

330 Ohm 
10 kOhra 
10 kOhm 
1 kOhm 

4.7 kOhm 
47 kOhm 

2.2 kOhm 
5 kOhm 

820 Ohm 

3.9 kOhm 



57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 

57.11 



3153 

3473 

3472 

3331 

3102 

3273 

3102 
3471 

3103 
3221 
3122 
3471 



15 kOhm 
47 kOhm 

330 Ohm 
1 kOhm 
27 kOhm 
1 kOhm 
470 Ohm 
10 kOhm 
220 Ohm 
1 . 2 kOhra 
470 Ohm 



27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4, MF 
2%/ 0.25(4, MF 
27, 0.25(4/ MF 
27, 0.25(4/ MF 
27./ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
2 7 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
107/ 0.5 (4/ PMG 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
not used 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4, MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 
27/ 0.25(4/ MF 



T U D E R 



(00) 89/07/03 



STUD 



( 00 ) 




AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1.727.461.83 



IHD. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 





R...263 


57.11.3223 


22 kOhm 


2X/ 0.25W/ 


MF 






R . . . 264 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2X/ 0.25W/ 


MF 






R. . .265 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25Wy 


MF 






R. . .266 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X/ 0.25W/ 


MF 






R. . .267 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%t 0.25W/ 


MF 






R. . .268 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%, 0.25W/ 


MF 






R. . .269 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R. . .270 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2X/ 0.25W/ 


MF 






R. . .271 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


2V., 0.25W. 


MF 






R. . .272 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .273 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R, . .274 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .275 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .276 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R. . .277 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .278 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .279 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R. . .280 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .281 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R . . . 282 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R . . . 283 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R . . . 284 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R . . . 285 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .286 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W, 


MF 






R. . .287 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R . . . 288 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R ... 289 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .290 


57.11.3391 


390 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .291 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R . . . 292 


57.92.1151 


18 Ohm 


150mA/ 


PTC 






R. . .293 


57.11.3180 


18 Ohm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .294 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R. . .295 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






R. . .296 


57.11.3105 


1 MOhm 


2%/ 0.25W/ 


MF 






R. . .297 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ 


MF 






T 2 1 


022.451.00 


1:0.62 


Line Input 


Trafo 


St 
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D E R <00> 


89/07/03 GP 


AUDIO ELECTRONICS BOARD 


TD PL 1.727.461.83 


PAGE i: 


IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF 




T 3 1 


.022.271.00 




Erase Trafo 




St 




T 4 1 


.022.272.00 




Bias Trafo 




St 




T. . . . .6 1 


.022.355.00 




Line Output 


Trafo 


St 




TP 1 


54.02.0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




TP 2 


54.02.0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




TP 3 


54.02.0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




TP 4 


54.02.0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




TP 5 


54.02.0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




TP 6 


54.02.0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




TP 7 


54.02. 0320 




Plug 2.8*0. 


8 


AMP 




W 3 


64.01.0106 




Wire Bridge 








W 4 






not used 








W 5 


64.01.0106 




Wire Bridge 






W 6 






not used 








W 7 


64.01.0106 




Wire Bridge 








W 8 


64.01.0106 




Wire Bridge 






« 10 


64.01.0106 




Wire Bridge 








W 11 


57.11.3000 




Wire Bridge 








XIC. . .2 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. . .5 


53.03.0166 


8-PoIe 


IC Socket 








XIC. . .6 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. . .7 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. . .8 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








XIC. . .9 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .11 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 








XIC. .12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








XIC. .13 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .14 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .16 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








XIC. .17 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








XIC. .18 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








XIC. .19 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 
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MANUF. 




XIC. .20 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .21 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .22 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .23 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 








XIC. .24 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .25 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 








XIC. .26 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 








XIC. .27 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 







MANUFACTURER: ADI 



Analog Devices Inc 
National Semicondi 



Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 



ORIG 89/07/03 






STUDER A807 MKti 



AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1.727.461.84 
-AUDIO ELECTRONICS BOARD TB,HS 1,727.466.§® 
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^Try[D)[ic^ 


AUblO ELECTRONICS board Th 


SC 


1. 121. 8B 




AUhIO ELECTRONICS BOARD Th HS 


i. 121. O&S. oo 



t '//; 1/ 




1k5 



loot 



330 „F 



Ic/-« 





220k 



R29G^ i 





smi/ioith 

opssb 


HI6/I SPffh 


03 

S 


2 

o 


ll 

E 

o 


1.TNM1M 


1.72JN/-a.XK 


Pos to 


Yaloc 


ca 


Value 


as 


P138 


220 k 


3180m 


330k 




0 


R 720 


10 k 




2k2 










R2Z1 




90^s 




11, 


0 


o 


o 


R22Z 


Sk2 




349 










R223 


kjk 


iO^s 


56 k 


35^, a 


1 


0 


2 


R'm 


Gk8 




6k8 










R21S 


39k 




33 k 




1 


7 


3 


4226 


3k9 




8R2 










4227 




3S^S 


i,jk 


70/4S 


0 


1 


1 



DATA -BOS 
/\ 




Ah AS2S D7 DA D5M b3 1)2 1)1 be 
PIN 7- 8 9 10 11 12 13 11 6 1G 
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sc 
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Audio electronics Board td hs 
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STUDER A807 MKi! 



AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1.727.461.84 



IND . 


POS 


. NO . 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF . 


IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




c 






6 


59.05. 1681 


680 p F 


I 


50V 


PP 






D. . 


. .5 


50.04.1106 


2.7 V 


0.4W Zener 






Q. 


. 30 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B 


/ BC550B NPN 






R 


. . 133 


57.11.3221 


220 Ohm 


2X, 0.25W/ MF 








c 








59 . 05 . 1681 


680 pF 


1 


50V 


PP 












5.1 V 


5X^ 0.4W Zener 






Q . 


. 31 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B 


BC560B NPN 






R 


. . 134 


57.11 .3221 


220 Ohm 


2X, 0.25H/ MF 








c 






. 8 


59.06.0103 


10 nP 


10 


50V 


PETP 






D. . 


. .7 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q. 


.32 . 


50.03.0516 


BC337 


matche 


d with Q33/ NPN 






R 


. . 135 


57.11 .3221 


220 Ohm 


2X, 0.25W/ MF 








c 






1 1 


59.34.4151 


150 pF 


10 


50V 


Cer 






D. . 


. .8 


50.04.1106 


2.7 V 


5Z> 0.4W Zener 






Q. 


.33 


50.03.0516 


BC337 


matche 


d with Q32/ NPN 






R 


. . 136 


57.11. 3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






1 4 


59.22.3470 


47 uF 


~20 


1 OV 


EL 






D. . 


. .9 






not used 






Q. 


. 34 


50.03.0625 


BC327 


match© 


d with Q35/ PNP 






R 


. . 137 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


2X, 0.25W/ MF 








c 






16 


59.22.2221 


220 uF 


-20 


6.3V 


EL 






D. . 


. 10 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q. 


.35 


50.03.0625 


BC327 


matche 


d with Q34/ PNP 






R 


. . 138 


57.11. 3472 


4.7 kOhra 


2X, 0.25K/ MF 








c 






18 


59.22.3470 


47 uF 


-20 


lOV 


EL 






D. . 


1 1 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q. 


- 36 


50.03.0516 


BC337 


matche 


d with Q37/ NPN 






R 


. . 139 


58.01.8502 


5 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PMG 








c 






19 


59.22.3470 


4 7 uF 


-20 


lOV 


EL 






D. . 


. 12 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q - 


.37 


50.03.0516 


BC337 


matche 


d with 036/ NPN 






R 


. . 140 


57.11 .3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25H/ MF 








c 






20 


59.05.2102 


1 nF 


2.5 


50V 


PP 






D. . 


. 13 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q. 


.38 


50.03.0625 


BC327 


matche 


d with Q39/ PNP 






R 


. . 141 


57.11 .3301 


300 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






21 


59.05.2102 


1 nF 


2 . 5 


50V 


PP 






D. . 


1 4 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q . 


.39 


50.03.0625 


BC327 


matche 


d with Q38/ PNP 






R 


. . 142 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






22 


59.22.6100 


10 uF 


-20 


35V 


EL 






n 


.. 1 S 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






Q. 


. 40 


50.03.0350 


J112 




FET 


Mot 




R 


. . 143 


57.11. 3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






23 


59.06. 5682 


6 . 8 nF 


5 


50V 


PETP 






D. . 


. 16 


50!04.0125 


1N4448 


50V SI 






















R 


. . 145 


57.11. 3332 


3.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






24 


59.05.2102 


1 nF 


2.5 


50V 


PP 






D. . 


. 17 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. 


. 11 


57.11. 3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 147 


57.11. 3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






25 


59.05.2102 


1 nF 


2 . 5 


50V 


PP 






D. . 


. 18 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


. 12 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


2Z/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 149 


57.11. 3220 


22 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






26 


59.06.0105 


J. uF 


10 


50V 


PETP 






D. . 




50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


. 13 


57.11 .3392 


3.9 kOhm 


2X, 0 


25W/ MF 






R 


. . 150 


57.11 .3220 


22 Ohm 


2%, 0.25W/ MF 








c 






27 


59.06.0473 


47 nF 


10 


50V 


PETP 






D. . 


. 20 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


. 14 


57.11 .3392 


3.9 kOhm 


2// 0 


25W/ MF 






R 


. . 151 


57.11. 3332 


3.3 kOhrn 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






28 


59.06.0473 


4 7 nF 


10 


50V 


PETP 






D. . 


.■71 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


. 15 


57.11 .3182 


1 . 8 kOhm 


2%/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 153 


57.11. 3332 


3.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






29 


59.22.3470 


47 uF 


“20 


lOV 


EL 






D. . 


.22 


50.04.1121 


24 V 


5X 0.4W Zener 






R. 


. 18 


58.01.8502 


5 kOhm 


107./ 0 


5 H/ PMG 






R 


. .155 


57.11.3471 


470 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






30 


59.05.1332 


3. 3 nF 


1 


50V 


PP 






D. . 


.23 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


. 19 


57.11.3821 


820 Ohm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 157 


57.11 .3220 


22 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






31 


59.05.1332 


3.3 nF 


1 


50V 


PP 






D. . 


.24 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


.20 


57.11.3123 


12 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 158 


57.11 .3220 


22 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






32 


59.05.2102 


1 nF 


2.5 


50V 


PP 






D. . 


.25 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


.21 


57. 11 .322^ 


2.2 kOhm 


27., 0 


25W/ MF 






R 


. . 159 


57.11 .3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






33 


59.05.2102 


1 nF 


2 . 5 


50V 


PP 






D. . 


.26 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


.25 


57. 11. 343% 


43 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 160 


57.11. 3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






34 


59.22.8479 


4.7 uF 


“20 


35V 


EL 






D. . 


.27 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 






R. 


.26 


57.11. 3392 


3.9 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 161 


57.11. 3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






3 5 


59.22.8479 


4 . 7 uF 


-20 


35V 


EL 






D. . 


.28 


50.04.1114 


10 V 


5X 0.4W Zener 






R. 


.27 


57.11 .3432 


4.3 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 162 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






36 


59.06.0473 


47 nF 


10 


50V 


PETP 




















R. 


.28 


57.11 .3101 


100 Ohm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 163 


57.11 .3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






37 


59.06.0473 


4 7 nF 


10 


50V 


PETP 






IC. 


. . 2 


50.09. 0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp. 


Sig 




R. 


.46 


57. 11 .3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 164 


57.11 .3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ HF 








c 






38 


59.06.0683 


68 nF 


10 


50V 


PETP 






IC. 


. .5 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp. 


Sig 




R. 


.48 


57.11 .3473 


47 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 165 


57.11 .3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W, MF 








c 






39 


59.22.3470 


47 uF 


-20 


lOV 


EL 






IC. 


. .6 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R. 


.49 


57. 11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 166 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






40 


59.06.5474 


470 nF 


5- 


50V 


PETP 






IC. 




50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R. 


.50 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 167 


57.11. 3680 


68 Ohm 


2%/ 0.25Wy MF 








c 






41 


59.34.2220 


22 pF 


10 


50V 


Cer 






IC. 


. .8 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 




R. 


.51 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. , 168 


57.11. 3682 


6 . a k Oh m 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






42 


59.06.0223 


22 nF 


107 


50V 


PETP 






IC. 


. .9 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R. 


.52 


57.11 .3473 


47 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 169 


57.11. 3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






43 


59.34.4221 


220 pF 


5- 


50V 


Cer 






IC. 


. 10 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R. 


.53 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 170 


57.11. 3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






44 


59.34. 2220 


22 pF 


107 


BOV 


Cer 






IC. 


.11 


50.07.0026 


AD 7528JN 


Dual 8-bit D/A Converter 


ADI 




R. 


.54 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 171 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






45 


59.34.2220 


22 pF 


107 


50V 


Cer 






IC. 


. 12 


50.07.0002 


AD 7524JN 


8~bit D/A Converter 


ADI 




R. 


.55 


57.11.3333 


33 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 172 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






46 


59.06.0473 


47 nF 


107 


50V 


PETP 






IC. 


. 1 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 




R. 


.56 


57. 11 .3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 


. . 173 


57.11. 3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






47 


59.06.0104 


100 nF 


107 


50V 


PETP 






IC. 


. 14 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R. 


.57 


57.11 .3272 


2.7 kOhm 


27/ 0 


25H/ MF 






R 


. .174 


57.11 .3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






48 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






IC. 


.15 


50.09.0101 


LF 353 


Dual Op = Amp . 


NS 




R. 


. 58 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


27/ 0 


25W, MF 






R 


. . 175 


57.11 .3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 






S T U 


D 




R (00) 


90/03/12 GP 


AUDIO EL 


ECTRONICE 


BOARD TD 


PL 1.727.461.84 


PAGE 1 


S T 


U D E t 


<00) 


90/03/12 GP 


AUDIO ELECTRONICS BOARD TD PL 1.727.461.84 


PAGE 4 


S T U 


D E 


R <00> 


90/03/12 GP 


AUDIO ELECTRONICS BOARD TD PL 1.727.461.84 


PAGE 7 


S T U 


D 




(00) 


90/03/12 GP 


AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 


PL 1.727.461.84 


PAGE 10 


IND . 


POS 




PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF . 


IND. 


POS 


-NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




c 






49 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






IC. . 


. 16 


50.09.0112 


LM 13700 


Dual OTA 


NS 




R. . 


. .59 


57.11.3223 


22 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




176 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






50 


59.06.0104 


100 nF 


107 


50V 


PETP 






IC. . 


. 17 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 




R. . 


. .60 


57.11. 3473 


47 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




177 


57.11.3680 


68 Ohm 


2%- 0.25W, MF 








c 






51 


59.06.0103 


10 nF 


107 


50V 


PETP 






IC. . 


.18 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 




R. . 


. .61 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




178 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






52 


59.34.4151 


150 pF 


57 


BOV 


Cer 






IC. . 


. 19 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R. . 


. .62 


57.11.3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




180 


57.11.3100 


10 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






53 


59.06.0102 


1 nF 


107 


50V 


PETP 






IC. . 


.20 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op - Amp - 


Ra 




R. . 


. .63 


57.11.3154 


150 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




181 


57.99.0209 


5.6 Ohm 


PTC 








c 






54 


59.05.2102 


nF 


2.57 


50V 


PP 






IC. . 


.21 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 




R. . 


. .64 


57.11 .3102 


1 kOhm 


2X/ 0 


25W/ MF 






R 




182 


57.11.3569 


5.6 Ohm 


2Xy 0.25W/ MF 








c 






55 


59.34.4680 


68 pF 


107 


50V 


Cer 






IC. . 


.22 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp. 


Sig 




R. . 


. .65 


57.11 .3104 


100 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




186 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 








c 






56 


59.06.0472 


4 . 7 nF 


107 


50V 


PETP 






IC . . 


.23 


50.07.0026 


AD 7528JN 


Dual 8-bit D/A Converter 


ADI 




R. . 


. .66 


57.11 .3243 


24 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






E- 






57.11.3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






57 


59.06.0103 


10 tiF 


107 


50V 


PETP 






IC. . 


.24 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Arap. 


Sig 




R. . 


. .67 


57.11 .3302 


3 kOhm 


27/ 0 


25W, MF 






R 




188 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






58 


59.06.0103 


10 nF 


107 


BOV 


PETP 






IC . . 


.25 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




R . , 


. . 68 


57.11.3302 


3 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




189 


57.11.3632 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






59 


59.12.9102 


InF 


1 


BOV 


PP 






IC. . 


.26 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 




R . - 


. .69 


57,11. 3473 


47 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






E- 






57.11.3682 




2X/ 0. 25W/ MF 








c 






60 


59.34.4680 


68 pF 


57 


BOV 


Car 






IC. . 


.27 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp. 


Sig 




R. - 


. .70 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




191 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






61 


59.12.9102 


InF 


17 


BOV 


PP 




















R. . 


. .71 






not u 


ed 






R 




192 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






62 


59.34.4680 


68 pF 


57 


BOV 


Cer 






J . . . 


. .2 


54.01 .0249 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . 


. .72 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




193 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






63 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.57 


160V 


PP 






J. . . 


. . 4 


54.01 .0305 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . 


. .73 


57.11.3473 


47 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




194 


57.11. 3105 


1 MOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






64 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.57 


160V 


PP 






J . . . 


. . 5 


54.01 .0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . 


. .74 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






S- 




1 QR 


57.11. 3681 


680 Ohm 


2X/ 0 . 25W/ MF 








c 






65 


59.05.2152 


1 . 5 nF 


2.57 


160V 


PP 






J . . . 


. . 7 


54.01 .0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




R. . 


. .75 






not u 


ed 






R 




196 






not used 








c 






66 


59.22.6220 


22 uF 


-207 


35V 


EL 




















R. . 


. .76 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0 


25W/ MF 






R 




197 






not used 








c 






67 


59.22.6220 


22 uF 


-207 


35V 


EL 






JP. . 


. . 1 


54.01 .0021 




Br i dge 






R. . 


. .77 






not u 


ed 






R 




198 


57.11.3224 


220 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






68 


59.06.0473 


47 nF 


107 


50V 


PETP 






JP. . 


. .2 


54.01 .0021 




Br i dge 






R. . 


. .78 


57.11 .3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




199 


57.11.3224 




2%/ 0.25W/ MF 








c 






69 


59.34.0479 


4 . 7 pF 


107 


50V 


Cer 






JP. . 


. .3 


54.01 .0021 




Br i dge 






R . „ 


. ,79 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




200 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






70 


59.06.0473 


47 nF 


107 


50V 


PETP 




















R. . 


. .80 


57.11. 3681 


680 Ohm 


27/ 0 


25W/ MF 












57.11.3682 


6 R Unhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






71 


59.34.0479 


4.7 pF 


107 


50V 


Cer 






K . . . 


. . 1 


56 . 04 . 0144 


4*U 


Relay/ 24V/ 1200 Ohm 






R. . 


. .81 


57.11.3473 


47 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




202 


57.11. 3682 




2%/ 0.25W, MF 








c 






72 


59.05.2471 


470 pF 


2.57 


630V 


PP 






K . . . 


. .2 


56.04 .0143 


2*U 


Relay/ 24V/ 2000 Ohm 






R. . 


. .82 


57.11.3473 


47 kOhm 


27./ 0 


25W/ MF 






R- 






57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






73 


59.05.1102 


1 nF 


17 


630V 


PP 




















R. . 


. .83 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




210 


57.11.3333 


33 kOhm 


27./ 0.25W/ MF 








c 






74 


59.05.1681 


680 pF 


17 


630V 


PP 






L . . . 


. . 2 


62.01 .0128 


imH 








R. . 


. .84 


57.11 .3154 


150 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




212 


57.11.3120 


12 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






75 


59.06.0224 


220 nF 


107 


BOV 


PETP 






L . . . 


. . 3 1 


.177.231.00 


2 .4mH 




St 




R. . 


. .85 


57.11.3102 


1 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






P 




213 


57.11.3560 


56 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






76 


59.06.0224 


220 nF 


107 


50V 


PETP 






L . . . 


. . 6 


62.01 .0128 


IniH 








R. . 


. .86 


57.11.3104 


100 kOhra 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




214 


57.11.3101 


100 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






77 


59.22.6220 


22 uF 


-207 


35V 


EL 






L . . . 


. . 7 


62.01 .0128 


ImH 








R. . 


. .87 


57.11.3243 


24 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




215 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 








c 






78 


59.22.5101 


100 uF 


-207 


2BV 


EL 






L . . . 


. .8 


62.01 .0128 


ImH 








R. . 


. . 88 


57.11. 3103 


10 kOhra 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




217 


57.11.3682 


6.8 kOhrn 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






79 


59.22.5101 


100 uF 


-207 


25V 


EL 




















R. . 


. .89 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






P 




218 


57.11.3394 


aqo t^nhm 


57./ 0.25W/ MF 








c 






85 


59.22.2471 


470 uF 


-207 


6.3 V 


EL 






MP . . 


. . 1 


54 .01 .0020 


4 pcB 


Contact Pin JPl 






R. . 


. .90 


57.11.3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




219 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF/ 


with socket 






c 






87 


59.22.5220 


22 uF 


-207 


25V 


EL 






MP. . 


. .2 


54.01 .0020 


3 pea 


Contact Pin JP2 






R. . 


. .91 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27/ 0 


25«/ MF 






R 




220 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






89 


59.34.4101 


100 pF 


57 


BOV 


Cer 






MP . . 


. .3 


54.01 .0020 


3 pcs 


Contact Pin JP3 






R. . 


. .92 


57.11 .3683 


68 kOhm 


27/ O 


25W/ MF 






B 




221 






not used 








c 






90 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






MP. . 


. .4 1 


.010.043.22 


2 pcB 


Rivet Nut M3*20 






R . . 


. .93 


57.11.3752 


7.5 kOhm 


2%/ 0 


25W/ MF 






R 




222 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


27./ 0.25W/ MF 








c 






91 


59.05.1223 


22 nF 


17 


BOV 


PP 






MP. . 


. .5 


21.51 .8355 


2 pcs 


Screw H3 tV8 






R. . 


. . 94 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




223 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






92 


59.26.2100 


10 uF 


207 


lOV 


SAL 






MP. . 


. . 6 


24.16. 1030 


2 pcs 


Washer 






R. . 


. .95 


57.11 .3101 


100 Ohm 


2%/ 0 


25W/ MF 






R 




224 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


2%/ 0.25W, MF 






S T U 
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IND. 


POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF . 


IND. 


POS 


-NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




c 






93 






not 


used 








MP 




50.20.2001 




Clip/ 2AT092 






R. . 


. .96 


57.11 .3432 


4.3 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




225 


57 .11.3393 


39 kOhm 


2%, 0.25W/ MF 








c 






94 


59.22.5220 


22 uF 


-207 


25V 


EL 






MP 


. . . 8 


. . 727.4 20.01 




hi e a t s 1 n k 


St 




R. . 


. .97 


57.11. 3432 


4.3 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




226 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






95 


59.34.4680 


68 pF 


107 


BOV 


Cer 






MP 


. . . 9 


. .727.4 20.02 




Tliermop last i c 


Si 




R . . 


. .98 






not u£ 


ed 






R 




227 


57.11.3563 


56 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






96 


59.05.2102 


1 nF 


2.57 


BOV 


PP 






MP 


. . 10 


_ •727 . 461 . 10 


i pee 


No. 1. a b e 1 


S t 




R. . 


. .99 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




228 


57.11. 3333 


33 kOhm 


27./ 0.25W/ MF 








c 






97 


59.06.0153 


15 nF 


107 


50V 


PETP 






MP 


-.11 


. .727.460. 11 




Audio Electron ICO PCB 


St 




R. . 


. lOO 


57.11. 3333 


33 kOhm 


2%/ 0 


25W/ MF 






R 




229 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 






98 


59.22.6100 


10 uF 


-207 


35V 


EL 






MP 


. . 12 


. . 022 . 400.03 




Isolation T2 


St 




R . . 


. 101 


57.11.3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




230 


57.11.3683 


68 kOhra 


2%/ 0.25W, MF 








c 






99 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.57 


BOV 


PP 






MP 


. . 13 


..010.013.22 




Rivet Nut M3*3 






R. . 


. 102 


57.11.5335 


3.3 MOhm 


57/ 0 


25W/ MF 






R 




231 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




. 100 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






MP 


. . 14 


50.20.2002 


4 pc 8 


Clip/ TO 126 






R . . 


. 103 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




232 


57.11.3333 


33 kOhm 


27./ 0.25W/ MF 








c 




. 101 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






MP 


. . 15 


43.01.0108 




E5E Warning Label 






R. . 


. 104 


57.11. 3102 


1 kOhm 


27, 0 


25W/ MF 






R 




233 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




. 102 


59.05.2103 


10 nF 


2.57 


BOV 


PP 






MP 


. . 16 


53.03.0228 


2 pcB 


l-Pole Socket (R2I9) 






R. . 


. 105 


57.11.3391 


390 Ohm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




234 


57.11.3271 


270 Ohm 


2 % 0.25W/ MF 








c 




. 103 


59.22.6100 


10 uF 


-207 


35V 


EL 




















R. . 


.106 


57.11 .3104 


100 kOhm 


27/ 0 


25W/ HF 






R 




235 


57.11.3273 


27 kOhm 


27./ 0.25W/ MF 








c 




. 104 


59.34.2220 


22 pF 


107 


BOV 


Cer 






p_ 


. . . 1 


54.01 .0223 


7-Pole 


CIS Pm Strip 






R. . 


. 107 


57.11 .3822 


8.2 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




236 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


27./ 0.25W/ HF 








c 




. 105 


59.34.2220 


22 pF 


107 


BOV 


Cer 






P. 


. . . 2 


54.01 .0261 


20-Pole 


CIS Pin Strip 






R. . 


.108 


57.11.3182 


1.8 kOhm 


27/ 0 


25W, MF 






R 




237 


57.11.3331 


330 Ohm 


27./ 0.25W/ MF 








c 




. 106 


59.06.0683 


68 nF 


107 


BOV 


PETP 






P. 


. . . 3 


54.01.0273 


13-Pole 


CIS Pm Strip 






R . . 


. 109 


57.11.3151 


150 Ohm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




238 


57.11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.107 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






P. 


. . . 4 


54.01 .0261 


20-Pole 


CIS Pm Strip 






R. . 


.110 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




239 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




. 109 


59.06.0104 


100 nF 


107 


BOV 


PETP 




















R. . 


-111 


57.11.3823 


82 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




240 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.110 


59.34.5391 


390 pF 


107 


BOV 


Cer 






Q. 


. . .5 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 






R. . 


.112 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


2%/ 0 


25«/ MF 






R 




242 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.111 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






Q. 


. . .6 


50.03.0350 


J112 


FET 


Mot 




R. . 


.113 


57.11.3223 


22 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




243 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.112 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






D. 


. . . 7 


50 . 03 . 0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R. . 


.114 


57.11.3474 


470 kOhm 


2%/ 0 


25W/ MF 






•B 




245 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




. 113 


59.06.0222 


2.2 nF 


107 


50V 


PETP 






Q. 


. . . 8 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 






R. . 


.115 


57.11.3223 


22 kOhm 


2/i/ 0 


25W/ MF 






R 




246 


58.01.8502 


5 kOhm 


107./ 0.5 W/ PMG 








c 




.114 


59.34.5471 


470 pF 


107 


BOV 


Cer 






Q. 


. . . 9 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R . . 


.116 


57.11. 3223 


22 kOhm 


27/ O 


25W/ MF 






R 




247 


57.11.3821 


820 Ohm 


27./ 0.25W/ MF 








c 




.115 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






Q. 


. . 10 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R . . 


.117 


57.11 .3223 


22 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




248 


57.11 .3392 


3.9 kOh* 


27./ 0.25W/ MF 








c 




. 116 


59.22.3101 


100 uF 


-207 


lOV 


EL 






Q. 


..11 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R. . 


.118 


57.11 .3223 


22 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




249 






not used 








c 




.117 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






Q. 


. . 12 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R. . 


. 119 


57.11.3102 


1 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




250 


57.11.3153 


15 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.118 


59.22.3470 


47 uF 


-207 


lOV 


EL 






Q. 


. . 13 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 






R. . 


. 120 


57.11.3104 


100 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




251 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.119 


59.06.0153 


15 nF 


107 


BOV 


PETP 






Q. 




50.03.0495 


BD135-16 


NPN 






R. . 


. 121 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27/ 0 


25M/ MF 






R 




252 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.120 


59.25.5471 


470 uF 


-207 


35V 


EL 






Q. 


. . 15 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R. . 


.122 


57.11.3154 


150 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




254 


57.11.3331 


330 Ohm 


2%, 0.25W/ MF 








c 




. 124 


59.06.0683 


68 nF 


107 


50V 


PETP 






Q. 


. . 16 


50.03.0510 


BD136-16 


PNP 






R. . 


. 123 


57.11.3471 


470 Ohm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




255 


57.11.3102 


1 kOhra 


27./ 0.25W/ MF 








c 




. 125 


59.06.0683 


68 nF 


107 


50V 


PETP 






Q. 


. . 17 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 






R. . 


. 124 


57.11 .5106 


10 MOhm 


57/ 0 


25W/ MF 






R 




256 


57.11.3273 


27 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 








c 




. 126 


59.34.4151 


150 pF 


107 


BOV 


Cer 






Q. 


. . 18 


50.03.0495 


BD135-16 


NPN 






R . . 


. 12b 


57.11.5106 


10 MOhm 


57/ 0 


25W- MF 






R 




257 


57.11.3102 


1 kOhra 


27./ 0.25W/ MF 








c 




. 128 


59.34.4660 


68 pF 


107 


BOV 


Cer 






Q . 


. . 19 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 






R. . 


. 126 


57.11 .3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




258 


57.11.3471 


470 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




. 129 


59.06.5334 


330 nF 


57 


BOV 


PETP 






Q. 


. . 20 


50.03.0510 


BD136-16 


PNP 






R . . 


. 127 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




259 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




. 130 


59.34.4151 


150 pF 


107 


50V 


Cer 






Q. 


. .23 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 






R. . 


. 128 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


27, 0 


25W/ MF 






R 




260 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c 




.131 


59.06.0683 


68 nF 


107 


BOV 


PETP 






Q. 


. . 24 


50.03.0329 


WP146 


FET 


Mot 




R. . 


. 129 


57.11.3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




261 


57.11.3122 


1.2 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 




























Q. 


. .26 


50.03.0625 


BC327 


PNP 






R. . 


. 130 


57.11 .3153 


15 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




262 


57 .11.3471 


470 Ohm 


27./ 0.25W/ MF 








D 




. . . 3 


50.04.0125 


1N4448 




BOV 


SI 






Q. 


. . 28 


50.03.0340 


BC337-25 


NPN 






R. . 


. 131 


57.11 .3153 


15 kOhm 


27/ 0 


25K/ MF 






R 




263 


57.11.3223 


22 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








D 




. - . 4 


50.04.1102 


6.8 V 


57 


0. 4W 


Zener 






Q. 


. .29 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B NPN 






R. . 


. 132 


57.11 .3103 


10 kOhm 


27/ 0 


25W/ MF 






R 




264 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 1 .727.461 .84 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R...265 57.11.3473 47 kOhm 2%/ 0.25W/ MF 

R...266 57.11.3103 10 kOhm 2%, 0.25W/ MF 

R...267 57.11.3682 6.8 kOh» 2’/., 0.25W/ MF 

R...268 57.11.3682 6.8 kOh* 2%/ 0.25W/ MF 

R...269 57.11.3103 10 kOhm 2%/ 0.25W/ MF 

R...270 57.11.3472 4.7 kOhm 2%, 0.25W^ MF 

R. . .271 57.11.3122 1.2 kOhm 2%, 0.25W/ MF 

R...272 57.11.3223 22 kOh* 2%/ 0.25W/ MF 

R. . .273 57.11.3223 22 kOhm 2%/ 0.25W/ MF 

R. . .274 57.11.3473 47 kOhra 2X/ 0.25W/ MF 

R. . .275 57.11.3223 22 kOhm 2%, 0.25W/ MF 

R...276 57.11.3103 10 kOhoi 2%, 0.25W/ MF 

R. . .277 57.11.3339 3.3 Ohm 2%/ 0.25W/ MF 

R. . .278 57.11.3103 10 kOhm 2%/ 0.25W/ MF 

R. . .279 57.11.3103 10 kOhm 2/i/ 0.25W/ MF 

R...280 57.11.3339 3.3 Ohm 2%, 0.25W/ MF 

R. . .281 57.11.3222 2.2 kOhm 2X/ 0.25W/ MF 

R . . . 282 57.11.3222 2.2 kOhm 2%/ 0.25W, MF 

R . . . 283 57.11.3339 3.3 Ohm 2X, 0.25W/ MF 

R...284 57.11.3103 10 kOhm 2%/ 0.25W/ MF 

R . . . 285 57.11.3103 10 kOhm 2%/ 0.25W/ MF 

R...286 57.11.3339 3.3 Ohm 2Z/ 0.25W/ MF 

R . . . 287 57.11.3472 4.7 kOhm 2X, 0.25W/ MF 

R...288 57.11.3103 10 kOhm 2X, 0.25W/ MF 

R...289 57.11.3471 470 Ohm 2X/ 0.25W/ MF 

R . . . 290 57.11.3391 390 Ohm 2X, 0.25W/ MF 

R...291 57.11.3152 1.5 kOhm 2X, 0.25W/ MF 

R...292 57.92.1151 18 Ohm 150mA/ PT( 

R. . .293 57.11.3180 18 Ohm 2%/ 0.25W/ MF 

R . . . 294 57.11.3470 47 Ohm 2%/ 0.25W/ MF 

R...295 57.11.3223 22 kOhm 2X, 0.25W/ MF 

R...296 57.11.3105 1 MOhm 2X, 0.25W/ MF 

R. . .297 57.11.3472 4.7 kOhm 2X, 0.25W, MF 

T 2 1.022.451.00 1:0.62 Lino Input Trj 

T 3 1.022.271.00 Erase Trafo 

T 4 1.022.272.00 Bias Trafo 

S T U D E R <00> 90/03/12 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



54.02.0320 

54.02. 0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 



Plug 2.8*0.S 
Plug 2.8*0.« 
Plug 2.8*0.{ 
Plug 2.8*0.£ 
Plug 2.8*0.f 
Plug 2.8*0.£ 
Plug 2.8*0.f 



J 64.01.0106 Wire Bridge 
3 64.01.0106 Wire Bridge 
) 64.01.0106 Wire Bridge 
L 57.11.3000 Wire Bridge 

2 53.03.0166 8-Pole IC Socket 
5 53.03.0166 8-Pole IC Socket 

> 53.03.0166 8-Pole IC Socket 
r 53.03.0166 8-Pole IC Socket 
i 53.03.0168 16-Pole IC Socket 
» 53.03.0166 8-Pole IC Socket 
) 53.03.0166 8-Pole IC Socket 

53.03.0165 20-Pole IC Socket 
! 53.03.0168 16-Pole IC Socket 
i 53.03.0166 8-Pole IC Socket 
^ 53.03.0166 8-Pole IC Socket 

> 53.03.0166 8-Pole IC Socket 

> 53.03.0168 16-Pole IC Socket 
' 53.03.0168 16-Pole IC Socket 
! 53.03.0168 16-Pole IC Socket 
I 53.03.0166 8-Pole IC Socket 
) 53.03.0166 8-Pole IC Socket 

53.03.0166 8-Pole IC Socket 

<00> 90/03/12 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD TD 
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STUDER A807 MKI! 



AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 VUK 1.727.462.83 
-AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 VUK.HS 1.727.467.82 
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I.0Z2. 400-03 (2x) 



Bestuckt 



1.010.013- Z2 (Z X ) 




1.727.4Z0- 12 



R18 = INPUT LEVEL ADJUSTMENT 

R139 = ERASE VOLTAGE ADJUSTMENT 
R246 = OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT 
L3 = BIAS TRAP 
T3 = ERASE HEAD CIRCUIT 

JPl INPUT LEVEL SENSITIVITY 
JP2 HX PRO: A = ON, B = OFF 
JP3 OUTPUT LEVEL SENSITIVITY 

TPl RECORD AMPLIFIER SIGNAL (0.775 V = 0 VU ) 
TP2 0.0V 

TPS VOLTAGE ON ERASE HEAD 

TP4 PRIMARY CURRENT ON ERASE TRANSFORMER 

TP5 BIAS CURRENT ON 10 Q 

TP6 REJECTOR FILTER ADJUSTMENT 

TP7 VU METER SIGNAL (0.775 V = 0 VU) 



!SSI1 



RZ19 auf Sockel 53.03. 02Z8 (2x) 



FACTORY STANDARD SETTING 




24. 16. 1030 {Z X ) \ 

\i727.420- 01 



■M Codierung : Schaltdraht 64 01.0108 ^0,8x8 mm 
(muss 1 mm vorstehen ) 



Schilder 1.727.462-10 /43.01.0108 

aufgeklebt nach Fabrikationsmuster. 
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IND. POS.NO. PART HO. VALUK SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF . 



IND . POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



.6 59.05.1681 

.7 59.05.1681 

.8 59.06.0103 

11 59.34.4151 

14 59.22.3470 

15 59.22.3470 

16 59.22.2221 

18 59.22.3470 

19 59.22.3470 

20 59.05.2102 

21 59.05.2102 

22 59.22.6100 

23 59.06.5682 

24 59.05.2102 

25 59.05.2102 

26 59.06.0105 

27 59.06.0473 

28 59.06.0473 

29 59.22.3470 

30 59.05.1332 

31 59.05.1332 

32 59.05.2102 

33 59.05.2102 

34 59.22.8479 

35 59.22.8479 

36 59.06.0473 

37 59.06.0473 

38 59.06.0683 

39 59.22.3470 

40 59.06.5474 

41 59.34.2220 

42 59.06.0223 

43 59.34.4221 

44 59.34.2220 

45 59.34.2220 

46 59.06.0333 

47 59.06.0104 



680 pF 
680 pF 
10 nF 
150 pF 
47 uF 
47 uF 
220 uF 




1 nF 
1 nF 
10 uF 
6.8 nF 
1 nF 
1 nF 
1 uF 
47 nF 
47 nF 
47 uF 
3.3 nF 
3.3 nF 



4.7 uF 
4.7 uF 
47 nF 
47 nF 
68 nF 
47 uF 
470 nF 
22 pF 
22 nF 
220 pF 
22 pF 
22 pF 
33 nF 
100 nF 



10% 

10% 



- 20 % 



- 20 % 

- 20 % 

2.5% 

2.5% 

- 20 % 

5% 

2.5% 

2.5% 

10 % 

10 % 

10 % 

- 20 % 



50V PP 
50V PP 
50V PETP 
50V Cer 
lOV EL 
lOV EL 
6.3V EL 
lOV EL 
lOV EL 
50V PP 
50V PP 
35V EL 
50V PETP 
50V PP 
50V PP 
50V PETP 
50V PETP 
50V PETP 
lOV EL 
50V PP 
50V PP 



2.5% 

- 20 % 

- 20 % 

10 % 

10 % 

10 % 



10 % 

10 % 

5% 

10 % 

10 % 

10 % 



50V PP 
35V EL 
35V EL 
50V PETP 
50V PETP 
50V PETP 
lOV EL 
50V PETP 
50V Cer 
50V PETP 
50V Cer 
50V Cer 
50V Cer 
50V PETP 
50V PETP 



C. . . 124 
C. . . 125 
C. . . 126 
C. . . 127 
C. . . 128 
C. . . 129 
C. . . 130 
C. . . 131 
C. . . 132 
C. . . 133 



0683 
0683 
4151 
84 79 
4680 
5334 
4151 
0683 



68 nF 
68 nF 
150 pF 
4.7 uF 
68 pF 
330 nF 
150 pF 
68 nF 
100 pF 
100 pF 



10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

10% 50V Cer 

20% 35V EL 

10% 50V Cer 

5% 50V PETP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

5% 50V Cer 

5% 50V Cer 



D. 

D. 

D. 



,6 

,8 



D 9 

D. ... 10 
D .... 1 1 
D. ... 12 
D. ... 13 
D. ... 14 

D 15 

D. ... 16 
D. ... 17 
D. ... 18 
D. ... 19 




D. . . .22 

D. . . .23 

D 24 

D. ... 25 
D. . . .26 
D. ... 27 
D. . . .28 



0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 



0125 

0125 

0125 

0125 



1N4448 
6.8 V 
2.7 V 
5.1V 
1N4448 



1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
24 V 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 



50V SI 

5% 0.4W Zener 

5%/ 0.4W Zener 

5%/ 0.4W Zener 

50V SI 

5%/ 0.4W Zener 

not used 

50V SI 
50V SI 
50V SI 
50 V SI 

50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 

5% 0.4W Zener 

50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 

5% 0.4W Zener 



Q 8 

Q 9 

Q. ... 10 
Q . . . .11 
Q. ... 12 
Q. . . .13 
Q. ... 14 
Q. ... 15 
Q. ... 16 
Q. ... 17 
Q. ... 18 

Q 19 

Q 20 

Q. . . .21 
Q. . . .22 
Q. . . .23 
Q. . . .24 
Q. . . .25 
Q. . . .26 
Q. . . .28 
Q. . . .29 
Q . . . . 30 
Q. . . .31 
Q. . . .32 

Q 33 

Q. . . .34 
Q. ... 35 

Q 37 

Q. . . .38 

Q. . . .39 
Q. . . .40 



50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0515 

50.03.0495 

50.03.0436 

50.03.0510 

50.03.0515 

50.03.0495 

50.03.0436 

50.03.0510 



03.0515 

03.0329 

03.0625 

03.0625 

03.0340 

03.0515 

03.0439 

03.0515 

03.0516 
03.0516 
03.0625 
03.0625 
03.0516 
03.0516 
03.0625 
03.0625 
03.0350 



BC307B 

BC237B 

BC237B 

BC237B 

BC237B 

BC307B 

BD135-16 

BC237B 

BD136-16 

BC307B 

BD135-16 

BC237B 

BD136-16 



BC307B 

WP146 

BC327 

BC327 

BC337-25 

BC307B 

BC237B 

BC307B 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

J112 



BC557By BC560B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC557B/ BC560B 



BC547B. BC550B 



BC557B/ BC560B 



BC547B/ BC550B 



not used 
BC557By BC560B 



PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 



PNP 



BC557B. 

BC547B. 

BC557B, 




matched 

matched 

matched 



BC560B 
BC550B 
BC560B 
with Q33/ 
with 032/ 
with Q35/ 
with Q34/ 
with Q37/ 
with Q36/ 
with 039/ 
with Q38/ 



PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

FET 



11 57 

12 57 

13 57 

14 57 



11.3152 
11.3152 
11.3392 
11 . 3392 



1.5 kOhm 
1 . 5 kOhra 
3.9 kOhm 
3.9 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . . 101 
R. . . 102 
R. . . 103 
R. . . 104 
R. . . 105 
R. . . 106 
R. . . 107 
R. . . 108 
R. . . 109 
R. . . 110 
R. . . Ill 
R. . . 112 
R. . . 113 
R. . . 114 
R. . . 115 

R. . . 117 
R. . . 118 
R. . . 119 
R. . . 120 
R. . . 121 
R. . . 122 
R. . . 123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . . 126 
R. . . 127 
R. . . 128 
R. . . 129 
R. . . 130 
R. . . 131 
R. . .132 
R. . . 133 
R. . . 134 
R. . . 135 
R. . . 136 
R. . . 137 



57.11 .3103 
57.11. 5335 
57.11 .3472 
57.11 .3102 
57.11 .3391 

57. 11 . 3104 

57.11 .3822 
57.11 .3182 
57.11 .3151 
57.11. 3562 

57.11 .3823 
57.11.3132 
57.11 .3223 
57. 11 . 3474 
57.11.3223 
57. 11 .3223 
57.11. 3223 
57.11.3223 

57.11.3102 

57.11.3104 
57.11. 3682 
57.11 .3154 

57. 11 .3471 
57.11.5106 
57.11.5106 

57.11 .3103 

57.11.3472 
57.11.3472 
57.11.3103 
57.11.3153 
57.11.3153 
57.11.3103 
57.11.3221 
57.11. 3221 
57.11.3221 
57.11.3221 
57.11.3682 



10 kOhm 
3.3 MOhm 

4.7 kOhm 
1 kOhra 

390 Ohm 
100 kOhm 

8.2 kOhm 

1.8 kOhm 
150 Ohm 

5.6 kOhm 
82 kOhm 

1.3 kOhm 
22 kOhrn 

470 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhra 
22 kOhm 
22 kOhra 
1 kOhm 
100 kOhra 

6.8 kOhm 
150 kOhm 
470 Ohm 

10 MOhm 
10 MOhm 
10 kOhra 

4.7 kOhra 

4.7 kOhra 
10 kOhra 
15 kOhra 
15 kOhm 
10 kOhm 

220 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohra 

6.8 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ NF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO . 



iT NO. 



SPECIFICATIONS / EC 



lANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



iUF. 



48 59.22.3470 

49 59.22.3470 

50 59.06.0104 

51 59.06.0103 

52 59.34.4151 

53 59.06.0102 

54 59.05.2102 

55 59.34.4680 

56 59.06.0472 

57 59.06.0103 

58 59.06.0103 

59 59.06.0103 

60 59.12.9102 

61 59.06.0103 

62 59.12.9102 

63 59.05.2332 

64 59.05.2332 

65 59.05.2152 

66 59.22.6220 

67 '59.22.6220 

68 59.06.0473 

69 59.34.0479 

70 59.06.0473 

71 59.34.0479 

72 59.05.2471 

73 59.05.1102 

74 59.05.1681 

75 59.06.0224 

76 59.06.0224 

77 59.22.6220 

78 59.22.5101 

79 59.22.5101 

80 59.34.4680 

81 59.05.2471 

82 59.22.2221 

83 59.34.4101 

84 59.22.5220 



47 uF 
47 uF 

10 nF 
150 pF 
1 nF 
1 nF 
68 pF 
4.7 nF 
10 nF 
10 nF 
10 nF 
1 nF 
10 nF 
1 nF 
3.3 nF 
3.3 nF 
1.5 nF 
22 uF 
22 uF 
47 nF 
4.7 pF 
47 nF 
4.7 pF 
470 pF 
1 nF 
680 pF 
220 nF 
220 nF 
22 uF 
100 uF 
100 uF 



- 20 % 

- 20 % 

10 % 

10% 

5% 

10% 

2.5% 

10 % 

10% 

10% 

10% 

10% 

1% 

10% 

2.5% 

2.5% 



-20% 



10% 

10% 

10% 

10% 

2.5% 

1% 

1% 

10% 

10% 

-20% 

- 20 % 

- 20 % 



lOV 

lOV 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

160V 

160V 

160V 

35V 

35V 

50V 

50V 

50V 

50V 

630V 

630V 

630V 

50V 

50V 

35V 

25V 



EL 

EL 

PETP 

PETP 

Cer 

PETP 

PP 

Cer 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PP 

PETP 

PP 

PP 

PP 

EL 

EL 

PETP 

Cer 

PETP 

Cer 

PP 

PP 

PP 

PETP 

PETP 

EL 

EL 



68 pF 
470 pF 
220 uF 
100 pF 
22 uF 



10 % 

2.5% 

-20% 

10 % 

-20% 



50V 
50V 
6.3 V 
50V 
25V 



Cer 

PP 

EL 

Car 

EL 



IC , 
IC. 
IC, 



IC 

IC 

IC 

IC 

IC 

IC 

IC 

IC 



. . 19 
. .20 
. .21 
. .22 
. .23 
. . 24 
. .25 
. . 26 
. .27 



0105 

0015 

0105 

0107 

0107 

0024 

0107 

0107 

0026 

0002 

0107 

0107 

0101 

0112 

0015 

0024 

0107 

0107 

0107 

0105 

0026 

0105 

0107 

0015 

0105 



NE 5532 
NE 5532 
HC 14053 
NE 5532 
RC 4559 
RC 4559 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
AD 7528JN 
AD 7524JN 
RC 4559 
RC 4559 
LF 353 
LM 13700 
MC 14053 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
RC 4559 
NE 5532 
AD 7528JN 
NE 5532 
RC 4559 
MC 14053 
NE 5532 



Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

CMOS Analog Switch 
Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

CMOS Analog Switch 
Dual Op. Amp. 

Dua 1 Op . Amp . 

Dual 8-bit D/A Con' 
8 - bit D/A Convertei 
Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

Dua 1 Op . Amp . 

Dual OTA 

CMOS Analog Switch 
CMOS Analog Switch 
Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

Dual 8-bit D/A Con' 
Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 

CMOS Analog Switch 
Dua 1 Op . Amp . 




Ra 

Ra 



Ra 

-erter ADI 

ADI 
Ra 
Ra 
NS 
NS 




Sig 
Ra 
Mot 
Si g 



J 2 

J 3 

J 4 

J 5 

J 6 

J 7 



54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 



0249 

0304 

0305 
0304 
0304 
0304 



3- Pol 

4- PoI 

5- Pol 
4-Pol 
4~Pol 



CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Str i p 
CIS Socket Strip 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



JP 

JP, 



54.0: 

54.0, 

54.0, 



.0021 

.0021 

,0021 



1 d g e 
idge 
idge 



R. ... 15 57.11 

R....I8 58.01 

R. ... 19 57.11 

R .... 20 57.11 

R. . . .21 57.11 

R 22 

R. . . .23 
R. . . .24 

R. . . .25 57.11 

R 26 57.11 

R .... 27 57.11 

R. . . .28 57.11 

R 29 57.11 

R. . . .30 57.11 

R. . . .32 57.11 

R. . . .33 57.11 

R. . . .43 57. 11 

R. . . .44 57.11 

R. . . .45 57.11 

R .... 46 57.11 

R. . . .47 57.11 

R. . . .48 57.11 

R. . . .49 57.11 

R 50 57.11 

R 51 57.11 

R. ... 52 57.11 

R. . . .53 57.11 

R. . . .54 57.11 

R. . . .55 57.11 

R 56 57.11 

R. . . .57 57.11 

R. . . .58 57.11 

R. . . .59 57.11 

R. . . .60 57.11 

R. . . .61 57.11 

R. . . .62 57.11 

R . . . . 63 57.11 



3182 1.8 kOhra 
8502 5 kOhm 
3821 820 Ohm 
3123 12 kOhra 
3222 2.2 kOhin 



3433 43 kOhm 

3392 3.9 kOhra 

3432 4.3 kOhm 

3101 100 Ohra 

3682 6.8 kOhm 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3103 10 kOhra 

3473 47 kOhm 

3102 1 kOhm 

3222 2.2 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3132 1.3 kOhm 

3472 4.7 kOhra 

3473 47 kOhra 

3682 6.8 kOhra 

3472 4.7 kOhm 

3333 33 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3223 22 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1 . 5 kOhm 

3103 10 kOhm 

3154 150 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
not used 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25H/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25H/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . .138 
R. . .139 
R. . .140 
R. . . 141 
R. . .142 
R. . .143 
R. . .145 
R. . . 147 
R. . .149 
R. . .150 
R. . .151 
B. . .153 
R. . .155 
R. . .157 
R. . . 158 
R. . .159 
p. . .160 
R. . ,161 
R. . . 162 
K. . . 163 
R. . .164 
R. . .165 
R. . . 166 
R. . .167 
R. . . 168 
R. . .169 
R. . .170 
R. . .171 
R. . . 172 
R. . .173 
R. . .174 
R. . .175 
R. . .176 
R. . . 177 
R. . .178 
R . . . 179 
R. . .180 



57.11.3822 

58.01.8103 

57.11.3229 
57.11.3301 
57.11. 3332 
57.11.3332 
57.11.3332 
57.11.3471 
57.11.3220 
57.11.3220 
57.11.3332 
57.11.3332 

57.11.3471 
57.11.3220 
57.11.3220 
57.11.3470 

57.11 .3229 
57.11.3470 

57.11 .3472 

57.11 .3229 
57.11 .3102 
57.11.3470 
57.11. 3472 

57.11.3680 
57.11.3682 
57.11.3470 
57.11 .3229 
57.11 .3470 
57.11 .3472 
57.11.3229 
57.11.3102 
57.11.3470 

57.11.3472 

57.11 .3680 
57.11.3682 

57.11.3473 
57.11.3100 



8.2 kOhm 
10 kOhm 

2.2 Ohm 
300 Ohra 

3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
470 Ohm 

22 Ohm 
22 Ohm 
3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
470 Ohra 
22 Ohm 
22 Ohm 
47 Ohm 
2.2 Ohm 
47 Ohm 
4.7 kOhm 
2.2 Ohm 
1 kOhm 
47 Ohm 

4 . 7 kOhm 
68 Ohm 

6.8 kOhra 
47 Ohm 

2.2 Ohra 
47 Ohm 
4.7 kOhra 
2.2 Ohm 
1 kOhra 
47 Ohm 

4.7 kOhm 
68 Ohm 

6.8 kOhm 
47 kOhm 
10 Ohm 



27./ 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 W/ PMG 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALl 



lANUF, 



IND. POS.NO. PART NO, 



'ALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO 



PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C. . . .85 
C. . . .86 

C 87 

C. . . .88 
C. . . .89 
C .... 90 
C. . . .91 
C. . . .92 
C . . . . 93 
C ... .94 
C. . . .95 
C . . . . 96 
C. . . .97 
C ... .98 
C. . . .99 
C . . . 100 
C. . . 101 
C. . . 102 
C. . . 103 
C. . . 104 
C. . . 105 
C. . .106 
C. . . 107 
C. . . 108 
C. . .109 
C. . . 110 
C. . . Ill 
C. . . 112 
C. . . 113 
C. . .114 
C. . . 115 
C. . .116 
C. . . 117 
C. . .118 
C. . . 119 
C. . . 120 
C. . . 123 



59.22.2471 

59.22.5220 

59.22.5220 

59.34.4680 

59.22.3470 

59.05.1223 

59.22.3470 

59.22.5220 

59.34.4680 

59.05.2102 
59.06.0153 
59.22.6100 
59.05.2332 
59.22.3470 
59.22.3470 

59.05.2103 
59.22.6100 
59.34.2220 
59.34.2220 
59.06.0683 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0104 
59.34.5391 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0222 

59.34.5471 
59.22.3470 
59.22.3101 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0153 

59.25.5471 
59.22.8479 



470 uF 
22 uF 
22 uF 
68 pF 
lot used 
47 uF 
22 nF 
47 uF 

22 uF 
68 pF 
1 nF 
15 nF 

3.3 nF 
47 uF 
47 uF 
10 nF 
10 uF 
22 pF 
22 pF 
68 nF 
47 uF 
47 uF 
100 nF 
390 pF 
47 uF 
47 uF 
2.2 nF 
470 pF 
47 uF 
100 uF 
47 uF 
47 uF 
15 nF 
470 uF 



-20% 6.3V EL 

-20% 25V EL 

-20% 25V EL 

10% 50V Cei 



- 20 % 

1% 

- 20 % 



- 20 % 
10 % 
2.5% 
10 % 
- 20 % 
2 . 57. 
- 20 % 
- 20 % 
2.5% 

10 % 

10% 

10 % 

-20% 

-20% 

10 % 

107. 

- 20 % 

- 20 % 

107. 

10 % 

- 20 % 

- 20 % 

- 20 % 

10% 

- 20 % 

- 20 % 



lOV EL 
50V PP 
lOV EL 
id 

25V EL 
50V Cer 
50V PP 
50V PETP 
35V EL 
50V PP 
lOV EL 
lOV EL 
50V PP 
35V EL 
50V Cer 
50V Cer 
50V PETP 
lOV EL 
lOV EL 
50V PETP 
50V Cer 
lOV EL 
lOV EL 
50V PETP 
50V Cer 
lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 
lOV EL 
50V PETP 
35V EL 
35V EL 



K 1 

K 2 



56.04.0144 

56.04.0143 



Relay/ 24V/ 1200 Ohm 

Relay/ 24V/ 2000 Ohm 



62.01 
, 177.2: 
62.01 
62.01 
62.01 
62.01 
62.01 



,0128 

31.00 

0128 

0128 

0128 

0128 

0128 



ImH 

2.4mH 

ImH 

ImH 

ImH 

ImH 



MR 

HP 

HP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 



, . 0020 
, .0020 
. .0020 

1 .010.043.22 
. .8355 
>.1030 
).2001 

1 .727.420.01 

1.727.420.02 
1 .727.462.10 
1.727.420.12 

1.022.400.03 

1.010.013.22 
50.20.2002 
43.01 .0108 
53.03.0228 



3 pc 

3 pc 
2 pc 

2 pc 

2 pc 

4 pc 
1 pc 
1 pc 
1 P' 

1 pc 

2 pc 
2 pc 

1 pc 

2 pc 



Contact Pm JPl 
Contact Pm JP2 
Contact Pin JP3 
Rivet Nut M3*20 
Screw M3 a8 

Washer 

Clip/ 2AT092 
Heats i nk 
Thermoplasti c 
No. Label 

Audio Electronics PCB 
Isolation T2/T3 
Rivet Nut M3*3 
Clip/ T0126 
ESE Warning Label 
1-Pole Socket <R219) 



1 54.01.0223 7-Poli 

2 54.01.0261 20-Pol. 

3 54.01.0273 13-Poli 

4 54.01.0261 20-Pol. 



CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 



Q, 
Q , 
Q, 
Q, 



,5 50.03.0515 BC307B 

,6 50.03.0350 J112 

,7 50.03.0436 BC237B 



not used 

BC557B/ BC560B PNP 

FET 

BC547B/ BC550B NPN 



St 



St 

St 

St 

St 

St 



R. . . .64 57.11, 

R. . . .65 57.11 

R. . . .66 57.11, 

R....67 57.11 

R. . . .68 57.11 

R. . . ,69 57.11 

R 70 57.11 

R. . . .71 

R. . . .72 57.11 

R. . . .73 57.11 

R. . . .74 57.11 

R. ... 75 

R. ... 76 57.11 

R . . . . 77 

R. . . .78 57.11 

R. . . .79 57.11 

R. . . .80 57.11 

R. . . .81 57.11 

R....82 57.11 

R. . . .83 57.11 

R. ... 84 57.11 

R, . . .85 57.11 

R. . . .86 57.11 

R. . . .87 57.11 

R. . . .88 57.11 

R. . . .89 57.11 

R. . . .90 57.11 

R. . . .91 57.11 

R .... 92 57.11 

R. . . .93 57.11 

R. . . .94 57.11 

R. . . .95 57.11 

R. , . .96 57.11 

R. . . .97 57.11 

R. . . .98 

R. . . .99 57.11 

R...100 57.11 



3102 1 kOhm 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3302 3 kOhm 

3302 3 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3562 5.6 kOhm 

3103 10 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3681 680 Ohm 

3473 47 kOhra 

3473 47 kOhm 

3152 1 . 5 kOhm 

3154 150 kOhm 

3102 1 kOhm 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3683 68 kOhm 

3752 7.5 kOhm 

3562 5.6 kOhm 

3101 100 Ohm 

3432 4.3 kOhra 

3432 4.3 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3223 22 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ HF 
2%/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . .181 

R. . .182 
R. . .183 
R. . .184 
R. . .185 
R. . .186 
R. . .187 
R. . . 188 
R. . . 189 
R. . .190 
R. . . 191 
R. . .192 
R. . .193 
R. . .194 
R. . .195 
E. . .196 
E. . .197 
R. . .198 
R. . .199 
R. . .200 
R. . .201 
R . . . 202 
R. . .203 
R. . .204 
R. . .205 
R. . .206 
R. . .207 
R . . . 208 
R. . .209 
R. . .210 
R. . .211 
R. . .212 
E. . .213 
R. , .214 
8. . .215 
R. . .216 
B. . .217 



57.99.0209 

57.11.3569 



57.11.3222 

57.11.3222 
57.11.3103 
57.11. 3682 
57.11.3682 

57.11.3223 
57.11.3682 
57.11.3103 
57.11. 3105 
57.11.3681 



57.11.3164 
57.11.3164 
57.11.3103 
57.11. 3682 

57.11.3682 

57.11.3103 

57.11.3181 

57.11.3562 

57.11.3104 

57.11. 3683 
57.11.3333 
57.11.3333 
57.11.3103 
57.11.3120 
57.11.3560 
57.11 .3101 
57.11 .3682 
57.11.3682 
57.11.3682 



5.6 Ohm 
5.6 Ohra 



2.2 kOhra 
2.2 kOhra 
10 kOhra 
6.8 kOhra 
6.8 kOhra 
22 kOhra 
6.8 kOhra 
10 kOhm 
1 MOhm 
680 Oha 



160 kOha 
160 kOhra 
10 kOhra 
6.8 kOhra 
6.8 kOhra 
10 kOhra 

180 Ohra 
5.6 kOhra 
100 kOhra 
68 kOhra 
33 kOhra 
33 kOhra 
10 kOhra 
12 Oh* 
56 Ohra 
lOO Ohra 
6.8 kOhra 
6.8 kOhra 
6.8 kOhra 



PTC 

2%/ 0.25W/ MF 
not used 
not used 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 VUK 1.727.462.83 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R...218 57.11 
R...219 57.11 
R...220 57.11 
R. . .221 

R...222 57.11 
R. . .223 57.11 
R. . .224 57.11 
R. . .225 57.11 
R...226 57.11 
R. . .227 57.11 
R...228 57.11 
R...229 57.11 
R...230 57.11 
R...231 57.11 
R...232 57.11 
R...233 57.11 
R...234 57.11 
R...235 57.11 
R...236 57.11 
R...237 57.11 
R...238 57.11 
R...2I39 57.11 
R...240 57.11 
R. . .241 

R...242 57.11 
R...243 57.11 
R...244 57.11 
R...245 57.11 
R...246 58.01 
R...247 57.11 
R...248 57.11 
R. . .249 

R...250 57.11 
R...251 57.11 
R...252 57.11 
R...253 57.11 
R...254 57.11 



.5155 1.5 MOhm 
.3104 100 kOhm 
.3103 10 kOhm 

.3822 8.2 kOhm 
.3473 47 kOhm 
.3682 6.8 kOhm 
.3393 39 kOhm 
.3392 3.9 kOhm 
.3563 56 kOhm 
.3333 33 kOhm 
.3562 5.6 kOhm 
.3683 68 kOhm 
.3562 5.6 kOhm 
.3333 33 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3271 270 Ohm 
.3273 27 kOhm 
.3152 1.5 kOhra 
.3331 330 Ohm 
.3103 10 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3102 1 kOhm 

.3472 4.7 kOhm 
.3473 47 kOhm 
.3102 1 kOhm 
.3222 2.2 kOhm 
.8502 5 kOhm 
.3821 820 Ohm 
.3392 3.9 kOhm 

.3153 15 kOhm 
.3473 47 kOhm 
.3472 4.7 kOhm 
.3472 4.7 kOhm 
.3331 330 Ohm 



555/ 0.25W/ MF 
2J£/ 0.25W/ MF/ 
2 %, 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
2 7 . 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
not used 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27 ., 0.25W/ MF 



:ket 



XIC..11 53.03 
XIC..12 53.03 
XIC..13 53.03 
XIC..14 53.03 
XIC..15 53.03 
XIC..16 53.03 
XIC..17 53.03 
XIC..18 53.03 
XIC..19 53.03 
XIC..20 53.03 
XIC..21 53.03 
XIC..22 53.03 
XIC..23 53.03 
XIC..24 53.03 
XIC..25 53.03 
XIC..26 53.03 
XIC..27 53.03 



.0165 20-Pol. 
.0168 16-Poll 
.0166 8-Poli 
.0166 8-Pol( 
.0166 8-Poli 
.0168 16-Poll 
.0168 16-Poll 
.0168 16-Poll 
.0166 8-Poli 
.0166 8-Poli 
.0166 8~Poli 
.0166 8-Poli 
.0165 20-Poll 
.0166 8-Poli 
.0166 8-Poli 
.0168 16-Poll 
.0166 8-Poli 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



Cer = Ceramic 
PP = Polypropylen 



EL = Electrolytic 
MF = Metal Film 



PETP = Polyeater 
SI = Silicon 



MANUFACTURER; 



ADI 

NS 

Sig 



Analog Dev: 
National S« 
S i gne t i c s 



Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 



ORIG 89/07/03 



STUDER (00> 89/07/03 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2VUK PL 1.727.462.83 PAGE 13 



STUDER 



<00> 89/07/03 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2VUK PL 1.727.462.83 PAGE 16 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .255 
R . . . 256 
R. . .257 
R. . .258 
R. . .259 
R. . .260 
R. . .261 
R. . .262 
R. . .263 
R. . .264 
R. . .265 
R. . .266 
R. . .267 
R. . .268 
R. . .269 
R. . .270 
R. . .271 
R. . .272 
R. . .273 
R. . .274 
R. . .275 
R. . .276 
R. . .277 
R. . .278 
R. . .279 
R. . .280 
R. . .281 
R. . .282 
R. . .283 
R. . .284 
R. . .285 
R. . .286 
R. . .287 
R . . . 288 
R . . . 289 
R. . .290 
R. . .291 



57.11.3102 

57.11.3273 

57.11.3102 
57.11.3471 

57.11.3103 

57.11.3221 
57.11.3122 

57.11.3471 
57.11.3223 

57.11.3222 
57.11.3473 
57.11.3103 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3103 

57.11.3472 
57.11.3122 

57.11.3223 
57.11.3223 

57.11.3473 
57.11.3223 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3222 
57.11.3222 
57.11.3339 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3472 
57.11.3103 
57.11.3471 
57.11.3391 
57.11.3152 



1 kOhm 
27 kOhm 
1 kOhm 
470 Ohm 
10 kOhm 
220 Ohm 

1.2 kOhm 
470 Ohm 

22 kOhm 

2.2 kOhm 
47 kOhm 
10 kOhm 

6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 kOhm 
4.7 kOhm 

1.2 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
47 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
2.2 kOhm 

2.2 kOhm 

3.3 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
4.7 kOhm 
10 kOhm 
470 Ohm 
390 Ohm 
1.5 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .292 
R. . .293 
R. . .294 
R. . .295 
R. . .296 
R. . .297 



57.92.1151 18 Ohi 
57.11.3180 18 Ohi 
57.11.3470 47 Ohi 
57.11.3223 22 kOhi 
57.11.3105 1 MOhr 
57.11.3472 4.7 kOhr 



150raA/ PTC 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



T 2 1.022.451.00 

T 3 1.022.271.00 

T 4 1.022.272.00 

T 5 1.022.402.00 

T 6 1.022.355.00 



.62 



.0 



Line Input Trafi 
Erase Trafo 
Bias Trafo 
Sync Trafo 
Line Output Trafi 



St 

St 

St 

St 

St 



TP 1 

TP 2 

TP 3 

TP 4 

TP. . . .5 

TP 6 

TP 7 



54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 



Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



W 

N 

W 

W 

W 

W 



3 64.01.0106 

5 64.01.0106 

6 

7 64.01.0106 

8 64.01.0106 



Wire Bridge 
Wire Bridge 

Wire Bridge 
Wire Bridge 



XIC. . .2 
XIC. . .3 
XIC. . .4 
XIC. . .5 
XIC. . .6 
XIC. . .7 
XIC. . .8 
XIC. . .9 
XIC. . 10 



53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 



8-Poli 

16-Poll 

8-Poli 

8-Poli 

8-Poli 

8-Poli 

16-Poll 

8-Poli 

8-Poli 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS . NO . PART NO. VALUE SPECIFICATIONS 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



C 6 59.05 

C 7 59.05 

C 8 59.06 

C. ... 11 59.34 

C. ... 14 59.22 

C. ... 15 59.22 

C. ... 16 59.22 

C. ... 18 59.22 

C. . . .19 59.22 

C....20 59.05 

C. . . .21 59.05 

C....22 59.22 

C. . . .23 59.06 

C 24 59.05 

C....25 59.05 

C. . . .26 59.06 

C. . . .27 59.06 

C....28 59.06 

C 29 59.22 

C....30 59.05 

C 31 59.05 

C. ... 32 59.05 

C....33 59.05 

C. . . .34 59.22 

C....35 59.22 

C....36 59.06 

C....37 59.06 

C 38 59.06 

C....39 59.22 

C....40 59.06 

C 41 59.34 

C....42 59.06 

C....43 59.34 

C 44 59.34 

C....45 59.34 

C 46 59.06 

C....47 59.06 



1681 680 pF 

1681 680 pF 

0103 10 hF 

4151 150 pF 

3470 47 uF 

3470 47 uF 

2221 220 uF 

3470 47 uF 

3470 47 uF 

2102 1 nF 

2102 1 nF 

6100 10 uF 

5682 6.8 nF 

2102 1 nF 

2102 1 nF 

0105 1 uF 

0473 47 nF 

0473 47 nF 

3470 47 uF 

1332 3.3 nF 

1332 3.3 nF 

2102 1 nF 

2102 1 nF 

8479 4.7 uF 

8479 4.7 uF 

0473 47 nF 

0473 47 nF 

0683 68 nF 

3470 47 uF 

5474 470 nF 

2220 22 pF 

0223 22 nF 

4221 220 pF 

2220 22 pF 

2220 22 pF 

0473 47 nF 

0104 100 nF 



IX 50V PP 

IX 50V PP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V Car 

-20X lOV EL 

-20X lOV EL 

-20X 6.3V EL 

-20X lOV EL 

-20X lOV EL 

2.5X 50V PP 

2.5X 50V PP 

-20X 35V EL 

5X 50V PETP 

2.5X 50V PP 

2.5X 50V PP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 

-20X lOV EL 

IX 50V PP 

IX 50V PP 

2.5X 50V PP 

2.5X 50V PP 

-20X 35V EL 

-20X 35V EL 

lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 

-20X lOV EL 

5X 50V PETP 

lOX 50V Cer 

lOX 50V PETP 

5X 50V Cer 

lOX 50V Cer 

lOX 50V Cer 

lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 



124 

126 

127 

128 



130 

131 
135 



68 nF 
68 nF 
150 pF 
4.7 uF 
68 pF 
330 nF 
150 pF 
68 nF 
100 uF 



lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V Cer 

207. 35V EL 

107. 50V Cer 

57. 50V PETP 

107 50V Cer 

107. 50V PETP 

-207 lOV EL 



D 3 

D 4 

D 5 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



.8 

.9 

10 



13 

15 

16 
17 



D. ... 19 
D. . . .20 
D. . . .21 
D. . . .22 
D. . . .23 
D ... .24 
D. . . .25 
D. . . .26 
D. . . .27 
D. . . .28 



0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 



1N4448 
6.8 V 



1N4448 



1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
24 V 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
10 V 



57 

57, 

57, 



57 



57. 



50V SI 
0 . 4W Z e n Gi 

0.4W Zene) 
0 . 4W Zenei 
50 V SI 

0.4W Zenei 



50V 

50V 

50V 

50V 



50V 

50V 

50V 



50V 
50V 
0. 4W 
50V 
50V 
50V 
50V 
50V 
0. 4W 



SI 

SI 

SI 



SI 

SI 

SI 

SI 

Zei 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Zei 



Q 9 

Q. ... 10 
Q. ... 11 

Q 12 

Q 13 

Q .... 14 
Q. ... 15 

Q 16 

Q. ... 17 
Q .... 18 
Q. ... 19 

Q 20 

Q. . . .21 
Q. . . .22 

Q 23 

Q. . . .24 

Q 25 

Q. . . .26 

Q 28 

a 29 

Q. . . .30 
Q. . . .31 
Q. . . .32 
Q. . . .33 
Q. ... 34 
Q. . . .35 
Q . . . . 36 
Q. . . .37 
Q . . . . 38 
Q. . . .39 
Q. . . .40 



50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0515 

50.03.0495 

50.03.0436 

50.03.0510 

50.03.0515 

50.03.0495 

50.03.0436 

50.03.0510 

50.03.0350 

50.03.0515 

50.03.0329 

50.03.0625 

50.03.0625 

50.03.0340 

50.03.0519 

50.03.0436 

50.03.0515 

50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 
50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 
50.03.0350 



BC307B 

BC237B 

BC237B 

BC237B 

BC237B 

BC307B 

BD135-16 

BC237B 

BD136-16 

BC307B 

BD135-16 

BC237B 

BD136-16 

J112 

BC307B 

HP146 

BC327 

BC327 

BC337-25 

BC307B 

BC237B 

BC307B 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

J112 



BC557B. BC560B 
BC547B/ BC550B 
BC547B,, BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC547B/ BC550B 
BC557B/ BC560B 

BC547B< BC550B 
BC557B/ BC560B 
BC547B. BC550B 



not UBad 
BC557B/ BC560B 



BC557B, BC560B 
BC547By BC550B 
BC557B/ BC560B 
matched with Q33 
matched with Q32 
matched with Q35 
matched with Q34 
matched with Q37 
matched with Q36 
matched with Q39 
matched with Q38 



PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

FET 

PNP 

FET 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

FET 



R. ... 11 57.11 

R. . . .12 57.11 

R. ... 13 57.11 

R. ... 14 57.11 



3152 1.5 kOhm 
3152 1.5 kOhm 
3392 3.9 kOhm 
3392 3.9 kOhm 



27/ 0.25W/ MF 
2Xy 0.25W/ MF 
27. 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 



Mi 



R. . . 101 
R. . . 102 
R. . . 103 
R. . .104 
R. . . 105 
R. . . 106 
R. . . 107 
R. . . 108 
R. . . 109 
R. . . 110 
R. . . Ill 
R. . .112 
R. . . 113 
R. . . 114 
R. . .115 
R. . .116 
,R. . .117 
R. . . 118 
R. . . 119 
R. . . 120 
R. . . 121 
R. . . 122 
R. . . 123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . . 126 
R. . . 127 
R. . . 128 
R. . . 129 
R. . . 130 
R. . . 131 
R. . . 132 
R. . .133 
R. . . 134 
R. . . 135 
R. . . 136 
R. . . 137 



57.11.3103 
57.11.5335 
57.11.3472 
57.11.3102 
57.11.3391 

57.11.3104 

57.11.3822 
57.11.3182 
57.11.3151 
57.11.3562 

57.11.3823 
57.11.3132 
57.11.3223 
57.11.3474 
57.11.3223 
57.11.3223 
57.11.3223 
57.11.3223 

57.11.3102 
57.11.3104 
57.11.3682 
57.11.3154 

57.11 .3471 
57.11.5106 
57.11 .5106 

57.11.3103 

57.11.3472 
57.11.3472 
57.11.3103 
57.11.3153 
57.11.3153 
57.11.3103 
57.11.3221 
57.11.3221 
57.11.3221 
57.11.3221 
57.11.3682 



10 kOhm 
3.3 MOhm 

4.7 kOhm 
1 kOhm 

390 Ohm 
100 kOhm 

8.2 kOhra 

1.8 kOhra 
150 Ohm 

5.6 kOhm 
82 kOhra 

1.3 kOhra 
22 kOhra 

470 kOhra 
22 kOhra 
22 kOhra 
22 kOhm 
22 kOhm 
1 kOhra 
100 kOhra 

6.8 kOhm 
150 kOhm 
470 Ohm 

10 MOhm 
10 MOhm 
10 kOhra 

4.7 kOhra 

4.7 kOhm 
10 kOhra 
15 kOhm 
15 kOhra 
10 kOhm 

220 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 

6.8 kOhm 



27./ 0.25W/ MF 
5X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
5X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF 



IND . POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C. . . .48 
C. . . .49 
C 50 

C. . . .52 

C. ... 54 
C. . . .55 

C 56 

C. . • .57 
C. . . .58 
C. . . .59 
C. . , .60 
C. . . .61 
C. . . .62 
C. . . .63 

C. . . .65 
C. . . .66 
C. . . .67 

C 68 

C. . . .69 
C .... 70 
C. . . .71 
C. . . .72 

C 74 

C. . . .75 
C. . . .76 
C. , . .77 
C. . . .78 
C. . . .79 
C . , . , 80 
C. . . .81 
C. . . .82 
C ... .83 
C. . . .84 



59.22.3470 

59.22.3470 

59.06.0104 

59.06.0103 

59.34.4151 

59.06.0102 
59.05.2102 
59.34.4680 

59.06.0472 

59.06.0103 
59.06.0103 
59.12.9102 
59.34.4680 
59.12.9102 
59.34.4680 
59.05.2332 
59.05.2332 
59.05.2152 
59.22.6220 
59.22.6220 

59.06.0473 
59.34.0479 
59.06.0473 
59.34.0479 
59.05.2471 
59.05.1102 
59.05.1681 
59.06.0224 
59.06.0224 
59.22.6220 
59.22.5101 
59.22.5101 
59.34.4680 
59.05.2471 
59.22.2221 
59.34.4101 
59.22.5220 



47 uF 
47 uF 
100 nF 
10 nF 
150 pF 
1 nF 
1 nF 
68 pF 
4.7 nF 
10 nF 
10 nF 
InF 
68 pF 
InF 
68 pF 
3.3 nF 
3.3 nF 
1.5 nF 
22 uF 
22 uF 
47 nF 
4.7 pF 
47 nF 
4.7 pF 
470 pF 
1 nF 
680 pF 
220 nF 
220 nF 
22 uF 
100 uF 
100 uF 
68 pF 
470 pF 
220 uF 
100 pF 
22 uF 



-20X 

-20X 

lOX 

lOX 

lOX 
2. 5X 
lOX 
lOX 



lOX 



5X 

IX 

57. 

2.57 

2.5X 

2.5X 

-207 



10 % 

lOX 

107. 

lOX 

2.57. 



lOX 

lOX 

-20X 

-20X 

-20X 

lOX 

2.5X 

-20X 

lOX 

-207. 



lOV EL 
iOV EL 
50V PETP 
50V PETP 
50V Cer 
50V PETP 
50V PP 
50V Cer 
50V PETP 
50V PETP 
50V PETP 
50V PP 
50V Cer 
50V PP 
50V Cer 
160V PP 
160V PP 
160V PP 
35V EL 
35V EL 
50V PETP 
50V Cer 
50V PETP 
50V Cer 
630V PP 
630V PP 
630V PP 
50V PETP 
50V PETP 
35V EL 
25V EL 
25V EL 
50V Cer 
50V PP 
6.3V EL 
50V Cer 
25V EL 



15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 



.25 

.26 

.27 



0105 

0105 

0015 

0105 

0107 

0107 

0024 

0107 

0107 

0026 

0002 

0107 

0107 

0101 

0112 

0015 

0024 

0107 

0107 

0107 

0105 

0026 

0105 

0107 

0015 

0105 



NE 5532 
NE 5532 
MC 14053 
NE 5532 
RC 4559 
RC 4559 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
AD 7528JN 
AD 7524JN 
RC 4559 
RC 4559 
LF 353 
LM 13700 
MC 14053 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
RC 4559 
NE 5532 
AD 7528JN 
NE 5532 
RC 4559 
MC 14053 
NE 5532 



Dua 1 Op . Amp . 

Dual Op. Amp. 
CMOS Analog Switi 
Dual Op. Amp. 

Dua 1 Op . Amp . 

Dual Op. Amp. 
CMOS Analog Switi 
Dual Op . Amp . 

Dual Op. Amp. 

Dual 8-bit D/A C< 
8“bit D/A Conver' 
Dual Op . Amp . 

Dual Op. Amp. 

Dual Op . Amp . 

Dual OTA 

CMOS Analog Swit< 
CMOS Analog Swit< 
Dual Op - Amp . 

Dual Op. Amp. 

Dual Op- Amp. 

Dual Op. Amp. 

Dual 8-bit D/A C< 
Dual Op. Amp. 

Dual Op. Amp. 
CMOS Analog Swit< 
Dual Op. Amp. 



Si g 
Sig 
Mot 
Sig 
Ra 
Ra 
Mot 
Ra 
Ra 
ADI 
ADI 
Ra 
Ra 
NS 
NS 
Mot 

Ra 

Ra 

Ra 

Sig 

ADI 

Sig 

Ra 

Mot 

Sig 



0249 

0304 

0305 
0304 
0304 
0304 



3- Pole CIS Socket Strip 

4- Pole CIS Socket Strip 

5- Pole CIS Socket Strip 

4-Pole CIS Socket Strip 

4-Pole CIS Socket Strip 

4-Pole CIS Socket Strip 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



JP. . . . 1 
JP. . . .2 
JP 3 



0021 

0021 

0021 



Br i dge 



Bridge 

Bridge 



R. ... 15 57.11 

R. . . .18 58.01 

R. ... 19 57.11 

R 20 57.11 

R. . . .21 57.11 

R 22 

R. . . .23 
R .... 24 

R. . . .25 57.11 

R. . . .26 57.11 

R. . . .27 57.11 

R. . . .28 57.11 

R 29 57.11 

R. . . .30 57.11 

R. . . .32 57.11 

R. . . .33 57.11 

R. . . .43 57.11 

R. . . .44 57.11 

R .... 45 57.11 

R. . . .46 57.11 

R. ... 47 57.11 

R. . . .48 57.11 

R. ... 49 57.11 

R .... 50 57.11 

R. . . .51 57.11 

R. . . .52 57.11 

R. . . .53 57.11 

R. . . .54 57.11 

R 55 57.11 

R 56 57.11 

R. . . .57 57.11 

R. . . .58 57.11 

R. . . .59 57.11 

R. , . .60 57.11 

R. . . .61 57.11 

R. . . .62 57.11 

R. . . .63 57.11 



3182 1.8 kOhm 
8502 5 kOhm 
3821 820 Ohm 
3123 12 kOhm 
3222 2.2 kOhm 



3433 43 kOhm 

3392 3.9 kOhm 

3432 4.3 kOhm 

3101 100 Ohm 

3682 6.8 kOhra 

3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3103 10 kOhm 

3473 47 kOhm 

3102 1 kOhm 

3222 2.2 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3132 1 .3 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3333 33 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3223 22 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3103 10 kOhm 

3154 150 kOhm 



2X/ 0.25W/ MF 
lOX/ 0.5 W/ PMG 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
not need 
not used 
not used 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W- MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 



R...138 57.11 
R...139 58.01 
R. . .140 57.11 
R. . .141 57.11 
R...142 57.11 
R...143 57.11 
R...145 57.11 

R. ..147 57.11 

S. ..149 57.11 
R...150 57.11 
R...151 57.11 
R...153 57.11 
R. . .155 57.11 
R...157 57.11 
R...158 57.11 
R...159 57.11 
R...160 57.11 
R...161 57.11 
R...162 57.11 
R. . .163 57.11 
R. . .164 57.11 
R...165 57.11 
R...166 57.11 
R...167 57.11 
R...168 57.11 
R...I69 57.11 
R...170 57.11 
R...171 57.11 
R...172 57.11 
R...173 57.11 
R. , . 174 57.11 
R...175 57.11 
R...176 57.11 
K...177 57.11 
R...178 57.11 
R...I79 57.11 
B...180 57.11 



3472 4.7 kOhm 
8502 5 kOhm 
3229 2.2 Ohm 
3301 300 Ohm 
3152 1 .5 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3471 470 Ohm 
3220 22 Ohm 
3220 22 Ohm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 

3471 470 Ohm 
3220 22 Ohm 
3220 22 Ohm 
3470 47 Ohm 
3229 2.2 Ohm 
3470 47 Ohm 

3472 4.7 kOhm 
3229 2.2 Ohm 
3102 1 kOhm 
3470 47 Ohm 
3472 4.7 kOhm 
3680 68 Ohm 
3682 6.8 kOhm 
3470 47 Ohm 
3229 2.2 Ohm 
3470 47 Ohm 
3472 4.7 kOhm 
3229 2.2 Ohm 
3102 1 kOhm 
3470 47 Ohm 

3472 4.7 kOhm 
3680 60 Ohm 
3682 6.8 kOhm 

3473 47 kOhm 
3100 10 Ohm 



2X/ 0.25W/ MF 
107./ 0.5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25H/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25H/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



lANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF, 



IND. POS.NO . PART NO, 



VALUE specif; 



EQUIVALENT 



lANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF . 



C. . . .85 
C. . . .86 

C 87 

C. . . .88 
C. . . .89 

C 90 

C. . . .91 
C. . . .92 

C 93 

C. . . .94 
C. . . .95 
C. . . .96 

C 97 

C. . . .98 
C. . . .99 
C. . . 100 
C. . . 101 
C. . . 102 
C . . . 103 
C. . . 104 
C. . . 105 
C. . . 106 
C. . . 107 
C. . . 108 
C. . . 109 
C ... 1 10 
C. . . Ill 
C. . . 112 
C ... 1 1 3 
C. . . 114 
C ... 115 
C. . . 116 
C. . . 117 
C. . . 118 
C. . . 119 
C. . . 120 
C. . . 123 



59.22.2471 

59.22.5220 

59.22.5220 

59.34.4680 

59.34.4101 

59.22.3470 

59.05.1223 

59.26.2100 

59.22.5220 
59.34. 4680 

59.05.2102 
59.06.0153 
59.22.6100 
59.05.2332 
59.22.3470 
59.22.3470 

59.05.2103 
59.22.6100 
59.34. 2220 
59.34.2220 
59.06.0683 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0104 
59.34.5391 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0222 

59.34.5471 
59.22.3470 
59.22.3101 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0153 

59.25.5471 
59.22.8479 



22 

22 



100 

47 

22 

10 



22 uF 
68 pF 
1 nF 
15 nF 
10 uF 
3.3 nF 
47 uF 
47 uF 
10 nF 
10 uF 
22 pF 
22 pF 
68 nF 
47 uF 
47 uF 
100 nF 
390 pF 
47 uF 
47 uF 
2.2 nF 



470 pF 
47 uF 
100 uF 
47 uF 
47 uF 
15 nF 
470 uF 



-20X 

lOX 

2.5X 

-20X 

2.5X 

-20X 

-20X 

2.57. 

-207. 

lOX 

107. 

107. 

- 20 % 

-207 

lOX 

- 20 % 

- 20 % 

10 % 

10 % 

- 20 % 



6.3V 

25V 

25V 

50V 

lOV 

50V 

lOV 

>d 

25V 

50V 

50V 

50V 

35V 

50V 

lOV 

lOV 

50V 

35V 

50V 

50V 

50V 

lOV 

lOV 

50V 

50V 

lOV 

lOV 

50V 

lOV 



- 20 % 

- 20 % 

10 % 

- 20 % 

-207. 



IOV 

50V 

35V 

35V 



EL 

EL 

EL 

Cer 

Cer 

EL 

PP 

SAL 



EL 

Cer 

PP 

PETP 



PP 

EL 

EL 

PP 

EL 

Cer 

Cer 

PETP 

EL 

EL 

PETP 

Cer 

EL 

EL 

PETP 



EL 

EL 

EL 

PETP 

EL 

EL 



K 1 56.04.0144 

K 2 56.04.0143 



Relay/ 24V/ 1200 Ohm 

Relay/ 24V/ 2000 Ohm 



,6 

,8 



62 .( 
177.231.00 
62.01 
62.01 
62.01 
62.01 
62.01 



ImH 
2 . 4raH 
ImH 
IraH 



IraH 

ImH 



St 



MP 

HP 

MP 

MP 

MP 

MP 

MP 



MP 

MP 

MP 

MP 



54.01 
54.01 
54 .0, 



.010.043.22 



21 .51 
24.16 
50.20 



0020 

0020 

0020 



8355 

1030 

2001 



420.02 

462.10 

460.11 



013.22 
50,20.2002 
43.01 .0108 
53.03.0228 



4 pcB Contact Pin JPl 

3 pcs Contact Pin JP2 

3 pcs Contact Pin JP3 

2 pc a Rivet Nut M3*20 

2 pcs Screw M3A8 

2 pea Washer 

4 pcB Clip/ 2 -aT092 

1 pee Heatsink 

i pee Thermoplastic 

1 pee Audio Electronics PCB 

2 pea Isolation T2/T3 

2 pcs Rivet Nut M3*3 

4 pea Clip/ T0126 

1 pee ESE Warning Label 

2 pea 1-Pole Socket (R219) 



St 

St 

St 

St 

St 



P 1 54.01.0223 

P 2 54.01.0261 

P 3 54.01 .0273 

P 4 54.01 .0261 



7-Pole CIS Pin Strip 
20-Pola CIS Pin Strip 
13-Pole CIS Pin Strip 
20-Pole CIS Pin Strip 



Q 4 

Q 5 50.03.0515 BC307B 

Q 6 50.03.0350 J112 

Q 7 50.03.0436 BC237B 



not used 

BC557B/ BC560B PNP 

FET Mo’ 

BC547B/ BC550B SPN 



R. . . .64 57.11 
R. . . .65 57.11 
R . . . . 66 57 . 1 1 
R. . . .67 57.11 
R. . . .68 57.11 
R. . . .69 57.11 
R. . . .70 57.11 
R. . . .71 

R. . . .72 57.11 
R. . . .73 57.11 
R . . . .74 57.11 
R. . . .75 

R. . . .76 57.11 
R. . . .77 

R. . . .78 57.11 
R. . . .79 57.11 
R. . . .80 57.11 
R. . . .81 57.11 
R. . . .82 57.11 
R. . . .83 57.11 
R. . . .84 57.11 
R. . . .85 57.11 
R. . . .86 57.11 
R. . . .07 57,11 
R. . . .88 57.11 
R. . . .89 57.11 
R....90 57.11 
R. . . .91 57.11 
R. . . .92 57.11 

R 93 57.11 

R. . . .94 57.11 
R. . . .95 57.11 
R. . . .96 57.11 
R. . . .97 57.11 
R. . . .98 

R. . . .99 57.11 
R...100 57.11 



3102 1 kOhi 

3104 100 kOhr 

3243 24 kOhi 

3302 3 kOhi 

3302 3 kOhi 

3473 47 kOhi 

3472 4.7 kOhi 

3682 6.8 kOhi 

3473 47 kOhi 

3472 4.7 kOhi 

3562 5.6 kOhi 

3103 10 kOhi 

3472 4.7 kOhi 

3681 680 Ohi 

3473 47 kOhi 

3473 47 kOhi 

3152 1 .5 kOhi 

3154 150 kOhi 

3102 1 kOhi 

3104 100 kOhi 

3243 24 kOht 

3103 10 kOhi 

3682 6.8 kOh! 

3103 10 kOhi 

3682 6.8 kOhi 

3683 68 kOhi 

3752 7.5 kOhi 

3562 5.6 kOhi 

3101 100 Ohi 

3432 4.3 kOhi 

3432 4.3 kOhi 

3472 4.7 kOhi 

3333 33 kOhi 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%y 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ HF 
2X- 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 

2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W, MF 
2X> 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
27., 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
not used 
2X/ 0.25W/ MF 
2X- 0.25W/ MF 



R. . .181 57.99.0209 

R...182 57.11.3569 

R...183 57.11 .3105 

R. . . 184 
R. . . 185 

R...186 57.11.3222 

R...187 57.11 .3222 

B...188 57.11 .3103 

R...189 57.11.3682 

K...190 57.11 .3682 

R. . .191 57.11.3223 

B...192 57.11 .3682 

R. . .193 57.11 .3103 

R...194 57.11 .3105 

R...195 57.11 .3681 



5.6 Ohm 
5.6 Ohm 
1 MOhm 



2.2 kOhra 
2.2 kOhm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhra 
22 kOhra 
6.8 kOhm 
10 kOhm 
1 MOhm 
680 Ohm 



R. . . 197 

R...198 57.11 .3224 
R...199 57.11 .3224 
R . . . 200 57.11 .3103 
R. . .201 57.11 .3682 
R...202 57.11 .3682 
R...203 57.11 .3103 
R. . .204 

R...205 57.11 .3181 
R...206 57.11.3562 
R . . . 207 57.11.3104 
R...208 57.11 .3683 
R...209 57.11.3333 
R...210 57.11 .3333 
R...211 57.11 .3103 
R. . .212 57.11 .3120 
R. . .213 57.11 .3560 
R. . .214 57.11 .3101 
R...215 57.11 .3682 
R...216 57.11 .3682 
R...217 57.11 .3682 



220 kOhm 
220 kOhra 
10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 kOhm 

180 Ohm 
5.6 kOhm 
100 kOhm 
68 kOhra 
33 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhra 
12 Ohm 
56 Ohm 
100 Ohm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhra 
6 . 8 kOhm 



PTC 

2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 




2%/ 0.25H/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 VUK 1.727.462.84 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .218 
R. . .219 
R. . .220 
R. . .221 
R. . .222 
R. . .223 
R. . .224 
R. . .225 
R. . .226 
R. . .227 
R. . .228 
R. . .229 
R. . .230 
R. . .231 
R. . .232 
R. . .233 
R. . .234 
R. . .235 
R. . .236 
R. . .237 
R. . .238 
R. . .2391 
R. . .240 
R. . .241 
R. . .242 
R. . .243 
R. . .244 
R. . .245 
R. . .246 
R. . .247 
R. . .248 
R. . .249 
R. . .250 
R. . .251 
R. . .252 
R. . .253 
R. . .254 



57.11.3394 390 
57.11.3104 100 
57.11.3103 10 

57.11.3822 8.2 
57.11.3473 47 

57.11. 3682 6 . 8 
57.11.3393 39 
57.11.3392 3.9 
57.11.3563 56 
57.11.3333 33 
57.11.3562 5.6 

57.11.3683 68 
57.11.3562 5.6 
57.11.3333 33 
57.11.3103 10 
57.11.3271 270 
57.11.3273 27 

57.11.3152 1.5 
57.11.3331 330 
57.11.3103 10 
57.11.3103 10 
57.11.3102 1 

57.11.3472 4.7 

57.11.3473 47 
57.11.3102 1 
57.11.3222 2.2 
58.01.8502 5 
57.11.3821 820 
57.11.3392 3.9 

57.11.3153 15 
57.11.3473 47 
57.11.3472 4.7 
57.11.3472 4.7 
57.11.3331 330 



kOhm 5Zf 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W, 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

not used 

kOhm 2X/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%, 0.25W, 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2Z, 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2Z, 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

Ohm 2 •/, 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

Ohm 2%, 0.25W/ 

kOhm 2Z/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2X, 0.25W/ 

not used 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2X/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

kOhm lOZ/ 0.5 W/ 

Ohm 2%/ 0.25W/ 

kOhm 2^/ 0.25W/ 

not used 

kOhm 2X/ 0.25W/ 

kOhm 2Z, 0.25W/ 

kOhra 2X/ 0.25W/ 

kOhm 2%/ 0.25W/ 

Ohm 2%, 0.25W/ 



MF 

MF/ with socket 
MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

PMG 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 

MF 



XIC. . .8 
XIC. . .9 
XIC. .10 
XIC. .11 
XIC. . 12 
XIC. .13 
XIC. . 14 
XIC. .15 
XIC. .16 
XIC. . 17 
XIC. . 18 
XIC. .19 
XIC. .20 
XIC. .21 
XIC. .22 
XIC. .23 
XIC. .24 
XIC. .25 
XIC. .26 
XIC. .27 



53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0165 
53.03.0168 

53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0168 
53.03.0168 
53.03.0168 
53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0166 

53.03.0165 

53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0168 
53.03.0166 



16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

20-Pole 

16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

16-Pole 

16-Pole 

16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

20-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

16-Pole 

8-Pole 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



Cer = Ceramic EL = Electrolyti 

PP = Polypropylen MF = Metal Film 



PETP = Polyester 
SI = Silicon 



MANUFACTURER; 



ADI 

NS 

Sig 



Analog Devices Inc. 
National Sem i conductoi 



Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R...255 57.11 
R...256 57.11 
R...257 57.11 
R...258 57.11 
R...259 57.11 
R...260 57.11 
R...261 57.11 
R...262 57.11 
R...263 57.11 
R...264 57.11 
R...265 57.11 
R...266 57.11 
R...267 57.11 
R...268 57.11 
R...269 57.11 
R...270 57.11 
R...271 57.11 
R...272 57.11 
R...273 57.11 
R...274 57.11 
R...275 57.11 
R...276 57.11 
R...277 57.11 
R...278 57.11 
R...279 57.11 
R...280 57.11 
R...281 57.11 
R...282 57.11 
R...283 57.11 
R...284 57.11 
R...285 57.11 
R...286 57.11 
R...287 57.11 
R...288 57.11 
R...289 57.11 
R...290 57.11 
R...291 57.11 



.3102 1 kOhm 
.3273 27 kOhm 
.3102 1 kOhm 
.3471 470 Ohm 
.3103 10 kOhm 
.3221 220 Ohm 
.3122 1.2 kOhm 
,3471 470 Ohm 
.3223 22 kOhm 
.3222 2.2 kOhm 
.3473 47 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3682 6.8 kOhm 
.3682 6.8 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3472 4.7 kOhm 
.3122 1.2 kOhm 
.3223 22 kOhm 
.3223 22 kOhm 
.3473 47 kOhm 
.3223 22 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3339 3.3 Ohm 
,3103 10 kOhm 
,3103 10 kOhm 
,3339 3.3 Ohm 
,3222 2.2 kOhm 
,3222 2.2 kOhra 
.3339 3.3 Ohm 
,3103 10 kOhm 
,3103 10 kOhra 
,3339 3.3 Ohm 
,3472 4.7 kOhm 
,3103 10 kOhm 
.3471 470 Ohm 
.3391 390 Ohm 
.3152 1.5 kOhm 



2X, 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2Xj 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X. 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2Xy 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X, 0.25Wy MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W, MF 
2%/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .292 
R. . . 293 
R. . .294 
R. . . 295 
R. . .296 
R. . .297 



57.92.1151 

57.11.3180 

57.11.3470 

57.11.3223 

57.11.3105 

57.11.3472 



18 Ohm 
18 Ohm 
47 Ohm 
22 kOhm 
1 MOhm 
4.7 kOhm 



150mA/ PTC 
2%/ 0.25W/ MF 
2X, 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W, MF 
2X, 0.25W/ MF 



T 2 1.022.451.00 1:0. f 

T 3 1.022.271.00 

T 4 1.022.272.00 

T 5 1.022.402.00 1:10 

T 6 1.022.355.00 



Line Input 
Erase Trafo 
Bias Trafo 
Sync Trafo 
Line Output 



Traf< 



Traf< 



St 

St 

St 

St 

St 



TP 1 54.02.0320 

TP. . . .2 54.02.0320 

TP 3 54.02.0320 

TP 4 54.02.0320 

TP 5 54.02.0320 

TP 6 54.02.0320 

TP 7 54.02.0320 



Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 
Plug 2. 8*0. 8 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



W 3 64.01.0106 

W 4 

W 5 64.01.0106 

W 6 

W 7 64.01.0106 

W 8 64.01.0106 

W 13 1.010.329.64 



Wire Bridge 
not used 
Wire Bridge 
not used 
Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Bridge 



XIC. . .2 

(00) XIC... 3 

(01) XIC. . .3 
<00> XIC... 4 
<01> XIC. . .4 

XIC. . .5 
XIC. . .6 
XIC. . .7 



53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 



8-Pole 

16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

8-Pole 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



C 6 59.05 

C 7 59.05 

C 8 59.06 

C 11 59.34 

C 14 59.22 

C. . . .16 59.22 

C 18 59.22 

C. ... 19 59.22 

C 20 59.05 

C 21 59.05 

C....22 59.22 

C 23 59.06 

C. . . .24 59.05 

C. . . .25 59.05 

C 26 59.06 

C. . . .27 59.06 

C 28 59.06 

C 29 59.22 

C. . . .30 59.05 

C....31 59.05 

C. . . .32 59.05 

C 33 59.05 

C 34 59.22 

C 35 59.22 

C 36 59.06 

C. . . .37 59.06 

C. . . .38 59.06 

C 39 59.22 

C. . . .40 59.06 

C....41 59.34 

C 42 59.06 

C....43 59.34 

C 44 59.34 

C....45 59.34 

C 46 59.06 

C....47 59.06 

C....48 59.22 



.1681 680 pF 
.1681 680 pF 
.0103 10 nF 
.4151 150 pF 
.3470 47 uF 
.2221 220 uF 
.3470 47 uF 
.3470 47 uF 
.2102 1 nF 
.2102 1 nF 
.6100 10 uF 
.5682 6.8 nF 
.2102 1 nF 
.2102 1 nF 
.0105 1 uF 
.0473 47 nF 
.0473 47 nF 
.3470 47 uF 
. 1332 3.3 nF 
. 1332 3.3 nF 
.2102 1 nF 
.2102 1 nF 
.8479 4.7 uF 
.8479 4.7 uF 
.0473 47 nF 
.0473 47 nF 
.0683 68 nF 
.3470 47 uF 
.5474 470 nF 
.2220 22 pF 
.0223 22 nF 
.4221 220 pF 
.2220 22 pF 
.2220 22 pF 
.0333 33 nF 
.0104 100 nF 
.3470 47 uF 



17. 50V PP 

17. 50V PP 

107. 50V PETP 

107. 50V Cer 

-207. lOV EL 

-207. 6.3V EL 

-207 lOV EL 

-207 lOV EL 

2.57 50V PP 

2.57 50V PP 

-207 35V EL 

57 50V PETP 

2.57 50V PP 

2.57 50V PP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

-207 lOV EL 

17 50V PP 

17 50V PP 

2.57 50V PP 

2.57 50V PP 

-207 35V EL 

-207 35V EL 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

-207 lOV EL 

57 50V PETP 

107 50V Cer 

107 50V PETP 

57 50V Cer 

107 50V Cer 

107 50V Cer 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

-207 lOV EL 



( 02 ; 




68 pF 
330 nF 
150 pF 
68 nF 
100 pF 



107 50V Cer 

57 BOV PETP 

107 50V Cer 

107 50V PETP 

57 50V Cer 



D 4 

D 5 



D. 7 

D 8 

D 9 

D. . . .10 

D. . . .11 

D 12 

D. . . .13 
D. . . .14 

D. . . .15 
D . . . .16 
D. . . .17 
D .... 18 

D ... .19 
D. . . .20 
D . . . .21 
D. . . .22 
D . . . . 23 
D. . . .24 
D. . . .25 
D . . . . 26 
D. . . .27 
D. . . .28 



0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 



0125 

1121 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 



111 



1N4448 
6.8 V 
2.7 V 
5.1 V 
1N4448 



1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
24 V 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
10 V 



50V SI 

57 0.4W Zenei 

57/ 0.4W Zenei 

57/ 0.4W Zenei 

BOV SI 

57/ 0,4W Zenei 

not used 

50V SI 
50V SI 
BOV SI 
50V SI 
50V SI 
BOV SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
BOV SI 
50V SI 
50V SI 

57 0.4W Zenei 

BOV SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 
50V SI 

57 0.4W Zenei 



IC. . . .2 

IC. . . .5 

IC 6 

IC. . . .7 



0105 

0105 

0107 

0107 



NE 5532 
NE 5532 
RC 4559 
RC 4559 



Dual Op. Amp . 
Dua 1 Op . Amp . 
Dual Op. Amp . 
Dua 1 Op . Amp . 



Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 



16 

17 

18 
19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 



50.03.0510 

50.03.0515 

50.03.0495 

50.03.0436 

50.03.0510 



0515 

0329 

0625 

0625 

0340 

0515 

0436 

0515 

0516 
0516 
0625 
0625 
0516 
0516 
0625| 
0625' 
0350 



BD136-16 PNP 
BC307B BC557B/ BC560B PNP 
BD135-16 NPN 
BC237B BC547B/ BC550B NPN 
BD136-16 PNP 



BC307B 

WP146 

BC327 

BC327 

BC337-25 

BC307B 

BC237B 

BC307B 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

J112 



BC557B/ BC560B PNP 
FET 
PNP 
PNP 
NPN 

BC557B/ BC560B NPN 
BC547B/ BC550B NPN 
BC557B/ BC560B NPN 
matched with Q33/ NPN 
matched with Q32/ NPN 
matched with 035/ PNP 
matched with Q34/ PNP 
matched with Q37/ NPN 
matched with Q36/ NPN 
matched with 039/ PNP 
matched with 038/ PNP 
FET 



R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



15 

18 

19 

20 
21 



,26 

27 



3152 

3152 

3392 

3392 

3182 

8502 

3821 

3123 

3222 

3433 

3392 

3432 



1.5 kOhm 
1.5 kOhra 
3.9 kOhra 
3.9 kOhm 

1.8 kOhm 
5 kOhm 

820 Ohm 
12 kOhm 
2.2 kOhm 
43 kOhm 

3.9 kOhm 



27/ 0.25W/ MF 

27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
107/ 0.5 W/ PMG 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 



R ... 120 
R. . . 121 
R. . .122 
R. . . 123 
R . . .124 
R. . . 125 
R. . . 126 
R. . . 127 
R. . . 128 
R. . . 129 
R. . . 130 
R. . . 131 
R. . . 132 
R. . . 133 
R. . . 134 
R. . .135 
R. . . 136 
R. . . 137 
R. . . 138 
R. . . 139 
R. . . 140 
R. . . 141 
R. . . 142 
R. . . 143 
R. . . 145 
R. . . 147 
R. . . 149 

R. . . 151 
R. . . 153 
R. . . 155 
R. . . 157 
R. . . 158 
R. . . 159 
R. . . 160 
R. . . 161 
R. . . 162 



57.11. 3104 
57.11 .3682 
57.11.3154 

57 .11. 3471 
57.1 1.5106 
57.1 1 .5106 
57.11. 3103 

57.11. 3472 
57.11.3472 
57. 11 .3103 
57.11 .3153 
57.11.3153 
57.11. 3103 
57.11. 3221 
57.11.3221 
57. 11 .3221 
57.11.3221 
57.11. 3682 
57.11. 3822 
58.01 .8103 
57.11 .3229 
57.11. 3301 
57.11. 3332 
57.11.3332 
57.11. 3332 
57.11. 3471 
57.11.3220 
57.11. 3220 
57. 11.3332 
57.11.3332 

57.11.3471 
57.11. 3220 
57.11.3220 
57.11. 3470 
57.11.3229 
57.11. 3470 

57.11. 3472 



100 kOhm 
6.8 kOhm 
150 kOhm 
470 Ohm 
10 HOhm 
10 MOhm 
10 kOhm 
4.7 kOhm 

4.7 kOhm 
10 kQhm 
15 kOhm 
15 kOhm 
10 kOhm 

220 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 

6.8 kOhra 

8.2 kOhm 
10 kOhm 

2.2 Ohm 
300 Ohm 

3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
470 Ohm 

22 Ohm 
22 Ohm 
3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
470 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
47 Ohm 
2.2 Ohm 
47 Ohm 
4.7 kOhn 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C 49 59.22 

C 50 59.06 

C 51 59.06 

C 52 59.34 

C 53 59.06 

C 54 59.05 

C 55 59.34 

C 56 59.06 

C 57 59.06 

C 58 59.06 

C 59 59.06 

C 60 59.12 

C....61 59.06 

C 62 59.12 

C. . . .63 59.05 

C....64 59.05 

C 65 59.05 

C....66 59.22 

C 67 59.22 

C 68 59.06 

C 69 59.34 

C 70 59.06 

C 71 59.34 

C 72 59.05 

■C 73 59.05 

C....74 59.05 

C 75 59.06 

C 76 59.06 

C 77 59.22 

C 78 59.22 

C 79 59.22 

C 80 59.34 

C....81 59.05 

C 82 59.22 

C. . . .83 59.34 

C 84 59.22 

C 85 59.22 



.3470 47 uF 
.0104 100 nF 
.0103 10 nF 
.4151 150 pF 
.0222 2.2 nF 
.2102 1 nF 
.4680 68 pF 
.0472 4.7 nF 
.0103 10 nF 
.0103 10 nF 
.0103 10 nF 
.9102 1 nF 
.0103 10 nF 
.9102 1 nF 
.2332 3.3 nF 
.2332 3.3 nF 
.2152 1.5 nF 
.6220 22 uF 
.6220 22 uF 
.0473 47 nF 
.0479 4.7 pF 
.0473 47 nF 
.0479 4.7 pF 
.2471 470 pF 
.1102 1 nF 
.1681 680 pF 
.0224 220 nF 
.0224 220 nF 
.6220 22 uF 
.5101 100 uF 
.5101 100 uF 
.4680 68 pF 
.2471 470 pF 
.2221 220 uF 
.4101 100 pF 
. 5220 22 uF 
.2471 470 uF 



-207. lOV EL 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

57 50V Cer 

107 50V PETP 

2.57 50V PP 

107 50V Cer 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

17 50V PP 

107 50V PETP 

17 50V PP 

2.57 160V PP 

2.57 160V PP 

2.57 160V PP 

-207 35V EL 

-207. 35V EL 

107 50V PETP 

107 50V Cer 

107 50V PETP 

107 50V Cer 

2.57 630V PP 

17 630V PP 

17 630V PP 

107 50V PETP 

107 50V PETP 

-207 35V EL 

-207 25V EL 

-207 25V EL 

107 50V Cer 

2.57 50V PP 

-207 6.3V EL 

107 50V Cer 

-207 25V EL 

-207 6.3V EL 



MANUF. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



0024 

0107 

0107 

0026 

0002 

0107 

0107 

0101 

0112 

0015 

0024 

0107 

0107 

0107 

0105 

0026 

0105 

0107 

0015 

0105 



MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
AD 7528JN 
AD 7524JN 
RC 4559 
RC 4559 
LF 353 
LM 13700 
MC 14053 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
RC 4559 
NE 5532 
AD 7528JN 
NE 5532 
RC 4559 
MC 14053 
NE 5532 



CMOS Analog Switc 
Dua 1 Op . Amp . 

Dua 1 Op . Amp . 

Dual 8-bit D/A C< 
8-bit D/A Converl 
Dual Op. Amp. 

Dua 1 Op . Amp . 

Dua 1 Op . Amp , 

Dual OTA 

CMOS Analog 5wit< 
CMOS Analog Swi t< 
Dual Op. Amp. 

Dual Op . Amp . 

Dual Op . Amp . 

Dual Op. Amp. 

Dual 8-bit D/A C( 
Dual Op, Amp. 

Dual Op. Amp. 
CMOS Analog 5wit< 
Dual Op . Amp . 



0249 

0305 

0304 

0304 



3- Pol^ 
5-Pol^ 

4- Pol' 
4-Pol^ 



CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 



0021 

0021 

0021 



K, 

K 



Relay/ 24V/ 1200 Ohm 

Relay/ 24V/ 2000 Ohm 



MANUF. 



Pa 

Ra 

ADI 

ADI 

Ra 

Ra 

NS 

Mot 

Mot 

Ra 

Ra 

Ra 

Sig 

ADI 

Sig 

Ra 



Sig 

AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



St 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R 28 57.11 

R....46 57.11, 

R. . . .48 57.11 

R. . . .49 57.11 

R. . . .50 57.11, 

R. . . .51 57.11 

R 52 57.11 

R. . . .53 57.11 

R 54 57.11 

R. . . .55 57.11 

R. . . .56 57.11 

R. . . .57 57.11 

R....58 57.11 

R. . . .59 57.11 

R....60 57.11 

R 61 57.11 

R....62 57.11 

R. . . .63 57.11 

R. . . .64 57.11 

R . . . . 65 57 . 1 1 

R .... 66 57.11 

R. . . .67 57.11 

R....68 57.11 

R .... 69 57.11 

R. . . .70 57.11 

R. . . .71 

R 72 57.11 

R. . . .73 57.11 

R. . . .74 57.11 

R 75 

R 76 57.11 

R 77 

R 78 57.11 

R. . . .79 57.11 

R. . . .80 57.11 

R. . . .81 57.11 

R. . . .82 57.11 



3101 100 Ohm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3132 1.3 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3682 6.8 kOhra 

3472 4.7 kOhm 

3333 33 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3272 2.7 kOhra 

3272 2.7 kOhm 

3223 22 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3103 10 kOhm 

3154 150 kOhra 

3102 1 kOhm 

3104 100 kOhra 

3243 24 kOhm 

3302 3 kOhm 

3302 3 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhra 

3682 6.8 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3562 5.6 kOhm 

3103 10 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3681 680 Ohm 

3473 47 kOhm 

3473 47 kOhm 



27./ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W- MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25H/ MF 



R. . . 163 
R. . . 164 
R. . .165 
R. . .166 
R. . .167 
R. . . 168 
R. . . 169 
R. . . 170 
R, . . 171 
R. . . 172 
R. . .173 
R. . .174 
R. . .175 
R. . .176 
R. . .177 
R. . . 178 

R. . .179 

S. . .180 
R. . . 181 
R. . .182 
R. . . 183 
R. . . 184 
R. . .185 
R. . .186 
R. . . 187 
R. . . 188 
R. . . 189 
R. . . 190 
R. . . 191 
R. . .192 
R. . . 193 
R. . . 194 
R. . . 195 
R. . . 196 
R. . . 197 
R. . . 198 
R. . . 199 



57.11.3229 
57.11.3102 
57.11.3470 
57.11. 3472 
57.11.3680 
57.11.3682 
57.11.3470 
57.11.3229 
57.11.3470 
57.11.3472 
57.11.3229 
57.11.3102 
57.11.3470 

57.11.3472 
57.11.3680 
57.11.3682 

57.11.3473 
57.11.3100 
57.99.0209 
57.11.3569 



57.11.3222 

57.11.3222 
57.11.3103 
57.11.3682 
57.11.3682 

57.11.3223 
57.11.3682 
57.11.3103 
57.11.3105 
57.11.3681 



57.11.3164 

57.11.3164 



2.2 Ohm 
1 kOhm 
47 Ohm 

4.7 kOhm 
68 Ohm 

6.8 kOhm 
47 Ohm 

2.2 Ohm 
47 Ohm 

4.7 kOhm 

2.2 Ohm 
1 kOhm 
47 Ohm 

4.7 kOhm 
68 Ohm 

6.8 kOhm 
47 kOhm 
10 Ohm 

5.6 Ohm 

5.6 Ohm 



2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
22 kOhm 
6.8 kOhm 
10 kOhm 
1 MOhm 
680 Ohm 



160 kOhm 
160 kOhm 



27.J 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
PTC 

2X/ 0.25W/ MF 
not used 
not used 
not used 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0. 25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 

not used 

2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO 



PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



lANUF. 



C 86 59.22. 

C. . . .87 59.22. 

C 88 59.34. 

C .... 89 59.34. 

C 90 59.22. 

C. . . .91 59.05. 

C 92 59.22. 

C 93 

C 94 59.22. 

C 95 59.34. 

C 96 59.05. 

C 97 59.06. 

C. . . .98 59.22. 

C 99 59.05. 

C. . .100 59.22. 

C...101 59.22. 

C. . .102 59.05. 

C...103 59.22. 

C...104 59.34. 

C. . .105 59.34. 

C...106 59.06. 

C...107 59.22. 

C...109 59 .06. 

C...110 59.34. 

C...111 59.22. 

C. . .112 59.22. 

C...113 59.06. 

C. . .114 59.34. 

C...115 59.22. 

C...116 59.22. 

C...117 59.22. 

C. . .118 59.22. 

C. . .119 59.06. 

C. . .120 59.25. 

C...124 59.06. 

C. . .125 59.06. 

C...126 59.34. 



5220 22 uF 
5220 22 uF 
4680 68 pF 
4680 68 pF 
3470 47 uF 
1223 22 nF 
3470 47 uF 



5220 22 uF 
4680 68 pF 

2102 1 nF 
0153 15 nF 
6100 10 uF 
2332 3.3 nF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 

2103 10 nF 
6100 10 uF 
2220 22 pF 
2220 22 pF 
0683 68 nF 
3470 47 uF 
0104 100 nF 
5391 390 pF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
0222 2.2 nF 
5471 470 pF 
3470 47 uF 
3101 100 uF 
3470 47 uF 
3470 47 uF 
0153 15 nF 
5471 470 uF 
0683 68 nF 
0683 68 nF 
4151 150 pF 



-20X 25V EL 

-20X 25V EL 

lOX 50V Cer 

lOX 50V Cer 

-20X lOV EL 

IX 50V PP 

-20X lOV EL 

not used 

-20X 25V EL 

lOX 50V Cer 

2.5X 50V PP 

lOX 50V PETP 

-20X 35V EL 

2.5X 50V PP 

-20X lOV EL 

-20X lOV EL 

2.5X 50V PP 

-20X 35V EL 

lOX 50V Cer 

lOX 50V Cer 

lOX 50V PETP 

-20X lOV EL 

10% 50V PETP 

lOX 50V Cer 

-20X lOV EL 

-20X lOV EL 

lOX 50V PETP 

lOX 50V Cer 

-20X lOV EL 

-20X lOV EL 

-207. lOV EL 

-20X lOV EL 

iOX 50V PETP 

-20X 35V EL 

lOX 50V PETP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V Cer 



62.01 .0128 
62.01 ,0128 
62.01 .0128 



MP. . . . 1 
HP. . . .2 

MP 3 

MP 4 1 

MP. . . .5 
MP. . . .6 

MP. . . .8 1 

MP 9 1 

MP. . . 10 1 

MP. . .11 1 

MP...12 1 

MP. . . 13 1 

MP. . . 14 
MP. . .15 
MP. . . 16 



54.01 .0020 
54.01.0020 
54.01.0020 
.010.043.22 
21 .51.0355 
24.16.1030 

50.20.2001 
.727.420.01 
.727.420.02 
.727.463.10 
.727.420.12 
.022.400.03 
.010.013.22 

50.20.2002 
43.01.0108 
53.03.0228 



3 p( 
3 p( 

2 p< 
2 pc 
2 pc 



1 pc 

2 pc 



Contact Pin JPl 
Contact Pin JP2 
Contact Pin JP3 
Rivet Nut M3*20 
Screw M3*8 

Washer 

Clip/ 2*T092 
Heats 1 nk 
Thermoplast i c 
No. Label 

Audio Electronics PCB 
Isolation Tl/ T2/ T5 
Rivet Nut M3*3 
Clip/ T0126 
ESE Warning Label 
1-Pole Socket <R219) 



St 

St 

St 

St 



1 54.01 .0223 7-Polc 

2 54.01.0261 20-Pol. 

3 54.01.0273 13-Polc 

4 54.01 .0261 20-Poll 



CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 



Q 5 

Q 6 

Q ..... 7 

Q 8 

Q 9 

Q. ... 10 
Q .... 11 
Q .... 12 
Q .... 13 
Q. ... 14 
Q 15 



50.03.0515 
50.03.0350 
50.03.0436 
50.03.0515 
50.03.0436 
50.03. 0436 
50 .03.0436 
50.03.0436 
50.03.0515 
50.03.0495 
50.03.0436 



BC307B BC557B/ BC560B 

J112 

BC237B BC547B/ BC550B 

BC307B BC557B/ BC560B 

BC237B BC547B/ BC550B 

BC237B BC547B/ BC550B 

BC237B BC547B/ BC550B 

BC237B BC547B/ BC550B 

BC307B BC557B/ BC560B 

BD135-16 

BC237B BC547B/ BC550B 



PNP 

FET 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 



Ko- 



fi. .. .83 57.11 

R. . . .84 57.11 

R. . . .85 57.11 

R. . . .86 57.11 

R. . . .87 57.11 

R. . . .88 57.11 

R. . . .89 57.11 

R .... 90 57.11 

R. . . .91 57.11 

R. . . .92 57.11 

R. . . .93 57.11 

R. . . .94 57.11 

R. . . .95 57.11 

R. . . .96 57.11 

R. . . .97 57.11 

R. . . .98 

R. . . .99 57.11 

R. . . 100 57.11 

R. . .101 57.11 

R. . . 102 57.11 

R. . .103 57.11 

R. . .104 57.11 

R. . .105 57.11 

R. . .106 57.11 

R...107 57.11 

R. . . 108 57.11 

R. . .109 57.11 

R. . .110 57.11 

R ... 1 1 1 57.11 

R. . .112 57.11 

R. . .113 57.11 

R. . .114 57.11 

R. . .115 57.11 

R. . .116 57.11 

R. . .117 57.11 

R. . . 118 57.11 

R. . .119 57.11 



3152 1.5 kOhm 
3154 150 kOhm 

3102 1 kOhra 
3104 100 kOhm 
3243 24 kOhm 

3103 10 kOhra 
3682 6.8 kOhra 
3103 10 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3683 68 kOhra 
3752 7.5 kOhm 
3562 5.6 kOhm 

3101 100 Ohm 
3432 4.3 kOhm 
3432 4.3 kOhm 

3472 4.7 kOhm 
3223 22 kOhm 

3103 10 kOhm 
5335 3.3 MOhm 
3472 4.7 kOhm 

3102 1 kOhm 
3391 390 Ohm 

3104 100 kOhm 

3822 8.2 kOhm 
3132 1.8 kOhm 
3151 150 Ohm 
3562 5.6 kOhm 

3823 82 kOhm 
3132 1.3 kOhm 
3223 22 kOhm 
3474 470 kOhm 
3223 22 kOhm 
3223 22 kOhm 
3223 22 kOhm 
3223 22 kOhm 
3102 1 kOhm 



2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
not used 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
5X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W/ MF 



R. . .200 
R. . .201 
R. . .202 
R. . .203 
R. . .204 
R. . .205 
R. . .206 
R. . .207 
R. . .208 
R. . .209 
R. . .210 
R. . .211 
R. . .212 
E. . .213 
R. . .214 
R. . .215 
R. . .216 
R. . .217 
R. . .218 
R. . .219 
R. . .220 
R. . .221 
R. . .222 
R. . .223 
R. . .224 
R. . .225 
R. . .226 
R. . .227 
<00) R...228 

(01) R. . .228 
R. . .229 
R. . .230 
R. . .231 
R. . .232 
R. . .233 
R. . .234 
R. . .235 



57.11 .3103 
57.11.3682 

57.11 .3682 

57.11 .3103 

57.11 .3181 

57.11 .3562 

57.11.3104 

57.11.3683 
57.11.3333 
57.11.3333 

57.11.3103 
57.11. 3120 
57.11.3560 
57.11.3101 
57.11. 3682 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.5155 

57.11.3104 
57.11.3103 

57.11.3822 

57.11.3473 

57.11.3682 
57.11.3393 

57.11.3392 

57.11.3563 
57.11.3563 

57.11.3393 
57.11.3562 

57.11.3683 
57.11.3333 
57.11.3333 
57.11.3103 
57.11.3271 
57.11.3273 



10 kOhm 
6.8 kOhm 
6.8 kOhm 
10 kOhm 

180 Ohm 
5.6 kOhm 
100 kOhm 
68 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 
12 Ohm 
56 Ohm 
100 Ohm 
6.8 kOhm 
6.8 kQhm 
6.8 kOhra 

1 . 5 MOhm 
100 kOhra 

10 kOhm 

8.2 kOhm 
47 kOhra 

6 . 8 kOhm 
39 kOh* 

3.9 kOhm 
56 kOhra 
56 kOhm 
39 kOhra 

5.6 kOhm 
68 kOh* 
33 kOhra 
33 kOhra 

270 Ohm 
27 kOhm 



2X/ 0.25W, 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W, 
2X/ 0.25W/ 
not used 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
5X/ 0.25H/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
not used 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2X/ 0.25W/ 
2 X 0.25W/ 
2X/ 0.25W, 



MF 

MF 



MF 

MF 

MF/ with socket 



MF 

MF 



MF 

MF 
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7/82 




STUDER A807 MKII 



AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 1.727.463.82 



IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS,-/ EQUIVALENT MANUF. 




R. . .236 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








<01> Reduction of treblee for new reproduce head. 




R. . .237 


57.11.3331 


330 Ohm 


2Xy 0.25W/ MF 








<02> Resonance fine adjust. 




R. . .238 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 












R. . .239 


57.11.3103 


10 kOhm 


■27., 0.25W/ MF 








Cer = Ceramic EL = Electrolytic PETP = Polyester 




R. . .240 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








PP = Polypropylen MF = Metal Film SI = Silicon 




R. . .242 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .243 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








MANUFACTURER: ADI = Analog Devices Inc. Mot = Motorola 




R. . .245 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








NS = National Semiconductors Ra = Raytheon 




R. . .246 


58.01.8502 


5 kOhm 


107., 0.5 W/ PMG 








Sig = SigneticB St = Studer 




R. . .247 


57.11.3821 


820 Ohm 


27., 0.25W, MF 












R. . .248 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .249 






not used 












R. . .250 


57.11.3153 


15 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .251 


57.11.3473 


47 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .252 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .253 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .254 


57.11.3331 


330 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 












R. . .255 


57.11.3102 


1 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .256 


57.11.3273 


27 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .257 


57.11.3102 


1 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .258 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .259 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R . . . 2^0 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 












R. . .261 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .262 


57.11.3471 


470 Ohm 


2X/ 0.25Wy MF 












R. . .263 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .264 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .265 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .266 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W, MF 












R. . .267 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2X/ 0.25Wy MF 












R. . .268 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












R. . .269 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .270 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .271 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .272 


57.11.3223 


22 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .273 


57.11.3223 


22 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .274 


57.11.3473 


47 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 
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IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 






R. . .275 


57.11.3223 


22 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .276 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .277 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .278 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .279 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X/ 0.25W, MF 












R . . . 280 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .281 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2Xy 0.25W/ MF 












R . . . 282 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .283 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .284 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X, 0.25Wy MF 












R. . .285 


57.11.3103 


10 kOhm 


2Xy 0.25W/ MF 












R. . .286 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .287 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .288 


57.11.3103 


10 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .289 


57.11.3471 


470 Ohm 


2X/ 0.25W, MF 












R. . .290 


57.11.3391 


390 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .291 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .292 


57.92.1151 


18 Ohm 


150mA/ PTC 












R. . .293 


57.11.3180 


18 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .294 


57.11.3470 


47 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .295 


57.11.3223 


22 kOhm 


2X/ 0.25W, MF 












R. . .296 


57.11.3105 


1 MOhra 


2X/ 0.25W/ MF 












R. . .297 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 












T 2 1 


.022.451.00 


1:0.62 


Line Input Traf 


o 




St 






T 3 1 


.022.271.00 




Erase Trafo 






St 






T 4 1 


.022.272.00 




Bias Trafo 






St 






T 5 1 


.022.402.00 


1:10 


Sync Trafo 






St 






T 6 1 


.022.355.00 




Line Output Traf 






St 






TP 1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 






TP. . . .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 






TP 3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 






TP. . . .4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 






TP 5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 






TP 6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 






TP 7 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 
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IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 






W 3 


64.01 .0106 




W:re Bridge 












W 4 


















W 5 


64.01.0106 




Wire Bridge 












W 6 






not used 












W 7 


64.01.0106 




Wire Bridge 












W 8 


64.01.0106 




Wire Bridge 












W 10 


64.01.0106 




Wire Bridge 












W 12 


64.01.0106 




Wire Bridge 












XIC. . .2 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. . .5 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. . .6 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. . .7 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. . .8 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 












XIC. . .9 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .11 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 












XIC. .12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 












XIC. . 13 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .14 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .16 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 












XIC. . 17 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 












XIC. .18 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 












XIC. .19 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .20 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .21 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .22 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .23 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 












XIC. .24 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .25 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 












XIC. .26 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 












XIC. .27 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 
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53 03 0166 (16 x ) 



50,20.2001 (4*1 



53 03 0165 (2* 



53,03 .0168 (6 s| 



R219 auf Socket 53,03 02 28 ( 2 * ) 



r LEVEL ADJUSTMENT 
E VOLTAGE ADJUSTMENT 
JT LEVEL ADJUSTMENT 



JPl INPUT LEVEL SENS, I 






1 010.043-22 
( 2k } 



21 51 . 83551 2 * ) 
24 16. 1030 12 X r 




QH, Q16 
Q18 und 20 



\50.20.2002 (4*1 



\1 727. 420-02 



\1, 727.4 20-01 



TP3 VOLTAGE ON ERASE HEAD 

TP4 PRIMARY CURRENT ON ERASE TR 

TPS BIAS CURRENT ON 10 ST 

TP6 REJECTOR FILTER ADJUSTMENT 

TP7 VU METER SIGNAL (0.775 V = 



AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 1.727.463.83 



IHD. POS.SO. PART HO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS . NO . PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF, 



IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



C 6 59.05 

C.....7 59.05 

C a 59.06 

C 11 59.34 

C 14 59.22 

C 16 59.22 

C 18 59.22 

C 19 59.22 

C 20 59.05 

C 21 59.05 

C 22 59.22 

C 23 59.06 

C 24 59.05 

C....25 59.05 

C 26 59.06 

C 27 59.06 

C 28 59.06 

C 29 59.22 

C 30 59.05 

C. . . .31 59.05 

C 32 59.05 

C 33 59.05 

C 34 59.22 

C....35 59.22 

C 36 59.06 

C. . . .37 59.06 

C 38 59.06 

C 39 59.22 

C 40 59.06 

C 41 59.34 

C 42 59.06 

C 43 59.34 

C 44 59.34 

C 45 59.34 

C 46 59.06 

C 47 59.06 

C 48 59.22 



.1681 680 pF 
.1681 680 pF 
.0103 10 nF 
.4151 150 pF 
.3470 47 uF 
.2221 220 uF 
.3470 47 uF 
.3470 47 uF 
.2102 1 nF 
.2102 1 nF 
.6100 10 uF 
.5682 6.8 nF 
.2102 1 nF 
.2102 1 nF 
.0105 1 uF 
.0473 47 nF 
.0473 47 nF 
.3470 47 uF 
.1332 3.3 nF 
. 1332 3.3 nF 
.2102 1 nF 
.2102 1 nF 
.8479 4.7 uF 
.8479 4.7 uF 
.0473 47 nF 
.0473 47 nF 
.0683 68 nF 
.3470 47 uF 
.5474 470 nF 
.2220 22 pF 
.0223 22 nF 
.4221 220 pF 
.2220 22 pF 
. 2220 22 pF 
.0333 33 nF 
.0104 100 nF 
.3470 47 uF 



IX 50V PP 

IX 50V PP 

lOX 50V PETP 

lOX 50V Cer 

-20X lOV EL 

-20% 6.3V EL 

-20% lOV EL 

-20% lOV EL 

2.5% 50V PP 

2.5% 50V PP 

-20% 35V EL 

5% 50V PETP 

2.5% 50V PP 

2.5% 50V PP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

-20% lOV EL 

1% 50V PP 

1% 50V PP 

2.5% 50V PP 

2.5% 50V PP 

-20% 35V EL 

-20% 35V EL 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

-20% lOV EL 

5% 50V PETP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

5% 50V Cer 

10% 50V Car 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

-20% lOV EL 



C. . . 128 
C. . . 129 
C. . . 130 
C. . . 131 
C. . .132 
C. . . 133 



68 pF 
330 nF 
150 pF 
68 nF 
100 pF 
100 pF 



10% 50V Cer 

5% 50V PETP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

5% 50V Cer 

5% 50V Cer 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 




... 10 
... 11 
... 12 



D. ... 20 
D. . . .21 
D. ... 22 
D. . . .23 
D. ... 24 
D. . . .25 
D . . . . 26 
D. ... 27 
D. . . .28 



0125 

1102 

1106 



0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

0125 

1121 

0125 

0125 

0125 



1N4448 
6.8 V 
2.7 V 
5.1 V 
1N4448 
2.7 V 

1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
24 V 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
10 V 



50V 

5% 0.4W 

5%/ 0.4W 

5%/ 0.4W 

50V 

5%/ 0.4W 

not used 
50V 
50V 
50V 
50V 
50V 
50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

50V 

5% 0.4W 

50V 
50V 
50V 
50V 
50V 

5% 0.4W 



SI 

SI 

Zenei 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 



SI 

SI 

SI 



IC. . . .2 

IC 5 

IC. . . .6 



0105 

0105 

0107 



NE 5532 
NE 5532 
RC 4559 



Dual Op . Amp . 
Dual Op. Amp . 
Dual Op. Amp . 



Q 15 

Q. ... 16 
Q. . . .17 

Q 18 

Q 19 

a 20 

Q. . . .21 
Q. . . .22 

Q 23 

Q. . . .24 

Q. . . .25 

Q 26 

Q. . . .28 
Q. . . .29 
Q. . . .30 

Q 31 

Q. . . .32 

Q 33 

Q. . . .34 
Q. . . .35 
Q. . . .36 
Q. . . .37 
Q. . . .30 
Q. . . .39 
Q. . . .40 



50.03.0436 

50.03.0510 

50.03.0515 

50.03.0495 

50.03.0436 

50.03.0510 



BC237B BC547B/ BC550B NPN 

BD136-16 PNP 

BC307B BC557B/ BC560B PNP 

BD135-16 NPN 

BC237B BC547B^ BC550B NPN 

BD136-16 PNP 

not used 



03.0515 

03.0329 

03.0625 

03.0625 

03.0340 

03.0515 

03.0436 

03.0515 



03. ( 



516 



03.0516 

03.0625 

03.0625 

03.0516 

03.05161 

03.0625 

03.0625 

03.0350 



BC307B 

WP146 

BC327 

BC327 

BC337-25 

BC307B 

BC237B 

BC307B 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

BC337 

BC337 

BC327 

BC327 

J112 



BC557B.. BC560B PNP 
FET 
PNP 
PNP 
NPN 

BC557B/ BC560B NPN 
BC547B/ BC550E NPN 
BC557B, BC560B NPN 
matched with Q33/ NPN 
matched with Q32/ NPN 
matched with 035/ PNP 
matched with 034/ PNP 
matched with Q37/ NPN 
matched with Q36/ NPN 
matched with 039/ PNP 
matched with Q38/ PNP 
FET 



Sig 

Sig 




11.3152 

11.3152 

11.3392 

11.3392 

11.3182 

01.8502 

11.3821 

11.3123 

11.3222 

11.3433 

11.3392 



1 . 5 kOhm 
1.5 kOhm 
3 . 9 kOhm 
3.9 kOhm 

1.8 kOhm 
5 kOhm 

820 Ohm 
12 kOhm 
2.2 kOhm 
43 kOhm 

3.9 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25H/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
L0%/ 0.5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . . 119 57.11 
R. . .120 57.11 
R...121 57.11 
R. . . 122 57.11 
R...123 57.11 
R. . .124 57.11 
R...125 57.11 
R...126 57.11 
R. . .127 57.11 
R. . . 128 57.11 
R. . .129 57.11 
R. . .130 57.11 
R. . .131 57.11 
R. . . 132 57.11 
R...133 57.11 
R...134 57.11 
R. . .135 57.11 
R. . .136 57.11 
R. . .137 57.11 
R...138 57.11 
R...139 58.01 
R. . .140 57.11 
R...141 57.11 
R. . .142 57.11 
R. . .143 57.11 
R. . . 145 57.11 
R...147 57.11 
R...149 57.11 
R. . . 150 57.11 
R. . .151 57.11 
R...153 57.11 
R. . .155 57.11 
R...157 57.11 
R...158 57.11 
R. . .159 57.11 
R...160 57.11 
R...161 57.11 



.3102 1 kOhm 
.3104 100 kOhm 
.3682 6.8 kOhm 
.3154 150 kOhm 
.3471 470 Ohm 
.5106 10 MOhm 
. 5106 10 MOhm 
.3103 10 kOhm 
. 3472 4.7 kOhm 
. 3472 4.7 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3153 15 kOhm 
.3153 15 kOhra 
.3103 10 kOhm 
.3221 220 Ohm 
.3221 220 Ohm 
.3221 220 Ohm 
.3221 220 Ohm 
.3682 6.8 kOhm 
.3822 8.2 kOhm 
.8103 10 kOhm 
.3229 2.2 Ohm 
.3301 300 Ohm 
.3332 3.3 kOhm 
.3332 3.3 kOhm 
.3332 3.3 kOhm 
.3471 470 Ohm 
.3220 22 Ohm 
.3220 22 Ohm 
.3332 3.3 kOhm 
. 3332 3.3 kOhm 
.3471 470 Ohm 
.3220 22 Ohm 
.3220 22 Ohm 
.3470 47 Ohm 
.3229 2.2 Ohm 
.3470 47 Ohm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27,/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
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IHD. POS. HO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS. NO. PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS. NO. PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS. NO. PART NO. 



IE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



C 49 59.22 

C 50 59.06 

C 51 59.06 

C....52 59.34 

C. . . .53 59.06 

C 54 59.05 

C 55 59.34 

C 56 59.06 

C 57 59.06 

C. . . .58 59.06 

C 59 59.06 

C 60 59.12 

C 61 59.06 

C....62 59.12 

C 63 59.05 

C 64 59.05 

C 65 59.05 

C 66 59.22 

C 67 59.22 

C....68 59.06 

C 69 59.34 

C. . . .70 59.06 

C 71 59.34 

C 72 59.05 

C 73 59.05 

C 74 59.05 

C 75 59.06 

C 76 59.06 

C 77 59.22 

C 78 59.22 

C 79 59.22 

C 80 59.34 

C 81 59.05 

C 82 59.22 

C 83 59.34 

C 84 59.22 

C 85 59.22 



.3470 47 uF 
.0104 100 nF 
.0103 10 nF 
.4151 150 pF 
.0102 1 nF 
.2102 1 nF 
.4680 68 pF 
.0472 4.7 nF 
.0103 10 nF 
.0103 10 nF 
.0103 10 nF 
.9102 1 nF 
.0103 10 nF 
.9102 1 nF 
.2332 3.3 nF 
.2332 3.3 nF 
.2152 1.5 nF 
.6220 22 uF 
.6220 22 uF 
.0473 47 nF 
.0479 4.7 pF 
.0473 47 nF 
.0479 4.7 pF 
.2471 470 pF 
.1102 1 nF 
. 1681 680 pF 
.0224 220 nF 
.0224 220 nF 
.6220 22 uF 
.5101 100 uF 
.5101 100 uF 
.4680 68 pF 
.2471 470 pF 
.2221 220 uF 
.4101 100 pF 
.5220 22 uF 
.2471 470 uF 



-20% lOV EL 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

5% 50V Cer 

10% 50V PETP 

2.5% 50V PP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

1% 50V PP 

10% 50V PETP 

1% 50V PP 

2.5% 160V PP 

2.5% 160V PP 

2.5% 160V PP 

-20% 35V EL 

-20% 35V EL 

10% 50V PETP 

10% 50V Cer 

10% 50V PETP 

10% 50V Cer 

2.5% 630V PP 

1% 630V PP 

1% 630V PP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

-20% 35V EL 

-20% 25V EL 

-20% 25V EL 

10% 50V Cer 

2.5% 50V PP 

-20% 6.3V EL 

10% 50V Cer 

-20% 25V EL 

-20% 6.3V EL 



IC 

IC 

IC 

IC 



.8 

.9 

10 



IC. 
IC. 
IC . 
IC. 
10 . 
IC. 
IC. 
IC. 
IC. 
IC. 
IC. 
IC. 
IC. 
IC. 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 



50.09.0107 

50.07.0024 

50.09.0107 

50.09.0107 

50.07.0026 

50.07.0002 

50.09.0107 

50.09.0107 

50.09.0101 

50.09.0112 

50.07.0015 

50.07.0024 

50.09.0107 

50.09.0107 

50.09.0107 

50.09.0105 

50.07.0026 

50.09.0105 

50.09.0107 

50.07.0015 

50.09.0105 



RC 4559 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
AD 7528JN 
AD 7524JN 
RC 4559 
RC 4559 
LF 353 
LM 13700 
MC 14053 
MC 14052 
RC 4559 
RC 4559 
RC 4559 
NE 5532 
AD 7528JN 
NE 5532 
RC 4559 
MC 14053 
NE 5532 



Dual Op. Amp . 

CMOS Analog Switch 
Dual Op . Amp . 

Dual Op. Amp. 

Dual 8-bit D/A Con' 
8-bit D/A Converte] 
Dual Op. Amp . 

Dual Op . Amp. 

Dua 1 Op . Amp . 

Dual OTA 

CMOS Analog Switch 
CMOS Analog Switch 
Dual Op . Amp . 

Dual Op . Amp . 

Dual Op . Amp . 

Dual Op . Amp . 

Dual 8-bit D/A Con' 
Dual Op. Amp . 

Dual Op . Amp . 

CMOS Analog Switch 
Dual Op . Amp . 



Ra 

Mot 

Ra 

Ra 

ADI 

ADI 

Ra 

Ra 

NS 

NS 



Ra 

Ra 

Ra 

Sig 

ADI 

Ra 

Mot 

Sig 



J 2 54.01 

J 4 54.01 

J 5 54.01 

J 7 54.01 



.0249 3-Pole 
.0305 5-Pole 
.0304 4-Pole 
.0304 4-Pole 



CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Str i p 
CIS Socket Strip 



AMP 

AMP 

AMP 

AMP 



JP 1 

JP 2 

JP 3 



54.01 .0021 
54.01.0021 
54.01.0021 



K 1 56.04.0144 4*U 

K 2 56.04.0143 2*U 



Relay/ 24V/ 1200 Ohm 

Relay/ 24V/ 2000 Ohm 



L 2 62.01.0128 ImH 

L 3 1 . 177.231.00 2.4raH 

L 4 62.01 .0128 ImH 



St 



R....27 57.11 
F. . . .28 57.11 
R....46 57.11 

R 48 57.11 

R. . . .49 57.11 
R. . . .50 57.11 
R. . . .51 57.11 
R. . . .52 57.11 
R....53 57.11 
R....54 57.11 
R....55 57.11 
R....56 57.11 

R 57 57.11 

R....58 57.11 
R....59 57.11 
R....60 57.11 
R. . . .61 57.11 
R. . - .62 57.11 
R. . . .63 57.11 
R....64 57.11 
R. . . .65 57.11 
R ... .66 57.11 
R. . . .67 57.11 
R . . . . 68 57 .11 
R. . . .69 57.11 
R. . . .70 57.11 
R. . . .71 

R. . . .72 57.11 
R. . . .73 57.11 
R....74 57.11, 
R. . . .75 

R....76 57.11, 
R. ... 77 

R. . . .78 57.11. 
R. ... 79 57.11, 
R....80 57.11. 
R. . . .81 57.11. 



3432 4.3 kOhm 

3101 100 Ohm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3132 1.3 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3473 47 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3333 33 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3272 2.7 kOhm 

3223 22 kOhm 

3473 47 kOhm 

3152 1.5 kOhm 

3103 10 kOhm 

3154 150 kOhm 

3102 1 kOhm 

3104 100 kOhm 

3243 24 kOhm 

3302 3 kOhm 

3302 3 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3682 6.8 kOhm 

3473 47 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3562 5.6 kOhm 

3103 10 kOhm 

3472 4.7 kOhm 

3681 680 Ohm 

3473 47 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W, MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0. 25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



R. . . 162 57.11 

R. . . 163 57.11 

R. . . 164 57.11 

R...165 57.11 

R...166 57.11 

R. . . 167 57.11 

R...168 57.11 

R. . . 169 57.11 

R. . . 170 57.11 

R...171 57.11 

R. . . 172 57.11 

R...173 57.11 

R...174 57.11 

R...175 57.11 

R...176 57.11 

R...177 57.11 

R...178 57.11 

R...179 57.11 

R. . . 180 57.11 

R...181 57.99 

R...182 57.11 

R . . . 183 
R. . . 184 
R. . . 185 

R...186 57.11 

R...187 57.11 

R...188 57.11 

R...189 57.11 

R...190 57.11 

R. . . 191 57.11 

R...192 57.11 

R...193 57,11 

R. . . 194 57.11 

R...195 57.11 

R . . . 196 
R. . . 197 

R...198 57.11 



3472 4.7 kOhm 
3229 2.2 Ohm 
3102 1 kOhra 
3470 47 Ohm 
3472 4.7 kOhm 
3680 68 Ohm 
3682 6.8 kOhm 
3470 47 Ohm 
3229 2.2 Ohm 
3470 47 Ohm 
3472 4.7 kOhm 
3229 2.2 Ohm 
3102 1 kOhra 
3470 47 Ohm 

3472 4.7 kOhm 
3680 68 Ohm 
3682 6.8 kOhra 

3473 47 kOhra 
3100 10 Ohm 
0209 5.6 Ohm 
3569 5.6 Ohm 



.3222 2.2 kOhm 
.3222 2.2 kOhra 
.3103 10 kOhm 
.3682 6.8 kOhra 
.3682 6.8 kOhm 
.3223 22 kOhra 
.3682 6.8 kOhm 
.3103 10 kOhm 
.3105 1 MOhm 
.3681 680 Ohm 



.3164 160 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0. 25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
PTC 

2%/ 0.25W/ MF 
not used 

not used 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
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IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF, 



IND. POS. NO. PART NO, 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C 86 

C . . . . 87 

C 88 

C. . . .89 

C 90 

C. . . .91 
C. . . .92 
C. . . .93 
C. . . .94 

C 95 

C .... 96 
C. . . .97 

C 98 

C 99 

C. . .100 
C. . . 101 
C. . .102 
C. . . 103 
C. . . 104 
C. . . 105 
C. . .106 
C. . . 107 
C. . . 109 
C. . .110 
C. . . Ill 
C. . . 112 
C. . .113 
C. . . 114 
C. . .115 
C. . . 116 
C. . .117 
C. . . 118 
C. . .119 
C. . . 120 
C. . . 124 
C. . . 125 
C. . .126 



59.22.5220 

59.22.5220 

59.34.4680 

59.22.3470 

59.05.1223 

59.22.3470 

59.22.5220 

59.34.4680 

59.05.2102 
59.06.0153 
59.22.6100 
59.05.2332 
59.22.3470 
59.22.3470 

59.05.2103 
59.22.6100 
59.34.2220 
59.34.2220 
59.06.0683 
59.22.3470 
59.06.0104 
59.34.5391 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0222 

59.34.5471 
59.22.3470 
59.22.3101 
59.22.3470 
59.22.3470 
59.06.0153 

59.25.5471 
59.06.0683 
59.06.0683 
59.34.4151 



22 uF 
22 uF 
68 pF 

47 uF 
22 nF 
47 uF 

22 uF 
68 pF 
1 nF 
15 nF 
10 uF 
3.3 nF 
47 uF 
47 uF 
10 nF 
10 uF 
22 pF 
22 pF 
68 nF 
47 uF 
100 nF 
390 pF 
47 uF 
47 uF 
2.2 nF 
470 pF 
47 uF 
100 uF 
47 uF 
47 uF 
15 nF 
470 uF 
68 nF 
68 nF 
150 pF 



-20% 25V EL 

-20% 25V EL 

10% 50V Cer 



-20% lOV 

1% 50V 

-20% lOV 

not used 
-20% 25V 

10% 50V 

2.5% 50V 

10% 50V 

-20% 35V 

2.5% 50V 

-20% lOV 

-20% lOV 

2 . 5% 50V 

-20% 35V 

10% 50V 

10% 50V 

10% 50V 

-20% lOV 

10% 50V 

10% 50V 

-20% lOV 

-20% lOV 

10% 50V 

10% 50V 

-20% lOV 

-20% lOV 

-20% lOV 

-20% lOV 

10% 50V 

-20% 35V 

10% 50V 

10% 50V 

10% 50V 



L.....5 62.01 . 0128 

L 6 62.01.0128 

L 7 62.01.0128 

L 8 62.01.0128 



IraH 



ImH 

ImH 

ImH 



MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 

MP. 



12 

13 



54.01 .0020 
54.01.0020 
54.01 .0020 
1 .010.043.22 
21.51.8355 
24.16. 1030 
50.20.2001 
1 .727.420.01 
1 .727.420.02 
1 .727.463.10 
1 .727.420.12 
1.022.400.03 
1 .010.013.22 
).2002 
.0108 



53 



0228 



4 pcs Contact Pin JPl 

3 pcs Contact Pin JP2 

3 pcs Contact Pin JP3 

2 pcs Rivet Nut M3*20 

2 pcs Screw M3*8 

2 pcs Washer 

4 pcs Clip/ 2*1092 

1 pcs Heatsink 

1 pcs Thermoplastic 

1 pc a No . L abe 1 

1 pcs Audio Electronics PCB 

2 pea Isolation Tl/ T2/ T5 

2 pcs Rivet Nut M3*3 

4 pcs Clip/ T0126 

1 pcs ESE Warning Label 

2 pcs 1-Pole Socket (R219) 



St 

St 

St 

St 

St 



0223 

0261 

0273 

0261 



7-Pol. 

20-Pol' 

13-Pol. 

20-Pol' 



CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Strip 
CIS Pin Str i p 



Q 5 

Q 6 

Q ..... 7 

Q 8 

Q 9 

Q. ... 10 
Q. ... 11 



Q. ... 12 
Q. ... 13 
Q. ... 14 



0515 

0350 

0436 

0515 

0436 

0436 

0436 

0436 

0515 

0495 



BC307B BC557B/ BC560B 
J112 

BC237B BC547B/ BC550B 
BC307B BC557B/ BC560B 
BC237B BC547B/ BC550B 
BC237B BC547B/ BC550B 
BC237B BC547B/ BC550B 
BC237B BC547B/ BC550B 
BC307B BC557B/ BC560B 
BD135-16 



PNP 

FET 



NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

KPN 



R. . . .82 
R .... 83 
R. . . .84 
R .... 85 
R. . . .86 
R. . . .87 
R. . . .88 
R. ... 89 

R 90 

R 91 

R. . . .92 
R. . . .93 
R. . . .94 
R. . . .95 
R. . . .96 
R. . . .97 

R 98 

R. . . .99 

R. . . 101 
R. . . 102 
R. . .103 
R. . . 104 
R. . . 105 
R. . . 106 
R. . . 107 
R. . . 108 
R. . . 109 
R. . . 110 
R. . . Ill 
R. . . 112 
R. . . 113 
R. . . 114 
R. . . 115 
R. . . 116 
R. . . 117 
R. . . 118 



3154 

3102 
3104 
3243 

3103 
3682 
3103 

3682 

3683 
3752 
3562 
3101 
3432 
3432 



47 kOh 

1.5 kOh 
150 kOh 

1 kOh 
100 kOh 
24 kOh 
10 kOh 
6.8 kOh 
10 kOh 
6.8 kOh 
68 kOh 

7.5 kOh 

5.6 kOh 
100 Oh 
4.3 kOh 
4.3 kOh 



3472 

3223 

3103 
5335 
3472 
3102 
3391 

3104 

3822 
3182 
3151 
3562 

3823 
3132 
3223 
3474 
3223 
3223 
3223 
3223 



4.7 kOhi 
22 kOhi 
10 kOhi 
3.3 MOhi 

4.7 kOhi 
1 kOhi 

390 Oht 
100 kOhr 

8.2 kOhr 

1.8 kOht 
150 Ohr 
5.6 kOh I 

82 kOhi 

1.3 kOhi 
22 kOhr 

470 kOhr 
22 kOhr 
22 kOhr 
22 kOhr 
22 kOh« 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W, MF 
27 ., 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2% / 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
27./ 0.25W- MF 
27/ 0.25W/ MF 
not used 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
57/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 
27/ 0.25W/ MF 



R. . . 199 
R. . .200 
R. . . 201 
R. . . 202 
R. . . 203 
R. . .204 
R. . . 205 
R. . .206 
R. . . 207 
R. . .208 
R. . . 209 
R. . .210 
R. . . 211 
R. . .212 
R. . . 213 
R. . .214 
R. . .215 
R. . .216 
R. . . 217 
R. . .218 
R. . . 219 
R. . .220 
R. . . 221 
R. . . 222 
R. . . 223 
R. . .224 
R. . . 225 
R. . . 226 
R. . . 227 
R. . .228 
R. . . 229 
R. . .230 
R. . . 231 
R. . .232 
R. . . 233 
R. . . 234 
R. . . 235 



57.11.3164 
57.11.3103 
57.11. 3682 

57.11.3682 

57.11.3103 

57.11.3181 

57.11.3562 

57.11.3104 

57.11.3683 
57.11 .3333 
57.11.3333 

57.11.3103 
57.11.3120 
57.11.3560 
57.11.3101 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.5155 

57.11.3104 
57.11.3103 

57,11 .3822 
57.11 .3473 

57.11 .3682 
57.11,3393 
57.11.3392 

57.11 .3563 
57.11.3333 
57.11.3562 

57.11.3683 
57.11. 3562 
57.11.3333 
57.11. 3103 
57.11. 3271 
57.11. 3273 



160 kOh 
10 kOh 
6.8 kOh 
6.8 kOh 
10 kOh 

180 Oh 
5.6 kOh 
100 kOh 
68 kOh 
33 kOh 
33 kOh 
10 kOh 
12 Oh 
56 Oh 
100 Oh 
6.8 kOh 
6.8 kOh 
6.8 kOh 

1 . 5 MOh 
100 kOh 

10 kOh 

8.2 kOht 
47 kOhn 

6.8 kOhj 
39 kOhn 

3.9 kOhn 
56 kOhn 
33 kOhn 

5.6 kOhn 
68 kOhn 

5.6 kOhn 
33 kOhJ 
10 kOhn 
270 Ohn 
27 kOhn 



27 . 

2 % 

2 % 

2 % 



0. 25W 

0.25W 
0. 25W 
0. 25W 
O. 25W 



MF 

MF 

MF 

MF 



27. 

2% 

27. 

2 % 

2 % 

2% 

2 % 

27. 

2 % 

2% 

2% 

2% 

2 % 

57 . 

2 % 

2% 

27. 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

27. 

2% 

2 

2 %/ 



0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF/ 
0.25W/ MF 
used 

0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
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IND. 


POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




R. 


.236 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2/./ 0.25W/ MF 








R. 


.237 


57.11 .3331 


330 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. 


.238 


57.11.3103 


10 kOhm 


2Xy 0.25W^ MF 








R . 


. 239 


57.11 .3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








R. 


.240 


57.11.3102 


1 kOhm 


2Xy 0.25W/ MF 








R. 


.242 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. 


.243 


57.11.3473 


47 kOhm 


17., 0.25W/ MF 








R . 


. 245 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. 


.246 


58.01 .8502 


5 kOhm 


107., 0.5 W/ PMG 








R. 


.247 


57.11. 3821 


820 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. 


.248 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. 


. 249 






not used 








R. 


.250 


57.11.3153 


15 kOhm 


27., 0.25Wy MF 








R. 


.251 


57.11. 3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. 


.252 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R. 


. 253 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 








R. 


.254 


57.11.3331 


330 Ohm 


27., 0.25U, MF 








R. 


. 255 


57.11 .3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25Wy MF 








R. 


.256 


57.11.3273 


27 kOhm 


27./ 0.25W/ MF 










. 257 


57.11 .3102 


1 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R. 


.258 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








R. 


.259 


57.11 .3103 


10 kOhm 


2’/./ 0.25W/ MF 








. 


.260 


57.11.3221 


220 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








R. 


. 261 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 








R. 


.262 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








R. 


.263 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W, MF 








R. 


.264 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W, MF 








R. 


.265 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R. 


.266 


57.11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. 


.267 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. 


.268 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W, MF 








R. 


. 269 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. 


.270 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. 


.271 


57.11 .3122 


1.2 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 








R. 


.272 


57.11.3223 


22 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 








R. 


.273 


57.11 .3223 


22 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








R. 


.274 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




R. . 


.275 


57.11 .3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










.276 


57.11.3103 


10 kOhm 


27/ 0.25W/ MF 








R. . 


.277 


57.11 .3339 


3.3 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.278 


57.11 .3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R. . 


. 279 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R. . 


.280 


57.11 .3339 


3.3 Ohm 


2%/ 0.25W, MF 








R. . 


. 281 


57.11 .3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.282 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2X/ 0.25W. MF 








R. . 


. 283 


57.11 .3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W, MF 








R. . 


.284 


57.11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.285 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R . . 


.286 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 287 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W, MF 








R . . 


.288 


57.11.3103 


10 kOhm 


27/ 0.25W^ MF 








R. . 


.289 


57. 11.3471 


470 Ohm 


2X/ 0.25W/ MF 








R. . 


.290 


57.11.3391 


390 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








R. . 


.291 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


27., 0.25W/ MF 








R. . 


.292 


57.92.1151 


18 Ohm 


150mA/ PTC 








R. . 


. 293 


57.11.3180 


18 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








R. . 


.294 


57.11 .3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


. 295 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








R. . 


.296 


57.11.3105 


1 MOhm 


27/ 0.25W/ MF 








R. . 


.297 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








T. . 


. . .2 1 


.022.451.00 


1:0.62 


Line Input Traf 




St 




T. . 


. . .3 1 


.022.271.00 




Erase Trafo 




St 




T. . 


. . .4 1 


.022.272.00 




Bias Trafo 




St 




T. . 


. . .5 1 


.022.402.00 


1 : 10 


Sync Trafo 




St 




T. . 


. . .6 1 


.022.355.00 




Line Output Traf 




St 




TP. 


. . . 1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




TP. 


. . .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




TP. 


. . . 3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




TP. 


. . .4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




TP. 


. . .5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0, 8 




AMP 




TP. 


. . .6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 




TP. 


. . .7 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 




AMP 
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IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



Cer = Ceramic EL = Electrolytic PETP = Polyester 

PP = Polypropylen MF = Metal Film SI = Silicon 



MANUFACTURER: ADI 



Analog Devices Inc. 
National Semiconduc' 
Si gneti CB 



Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 



ORIG 89/07/03 
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W 3 64.01.0106 

W 4 

W 5 64.01.0106 

W 6 

W 7 64.01.0106 

W 8 64.01.0106 

W 10 64.01.0106 

W....12 64.01.0106 



Wire Bridge 
not used 
Wire Bridge 
not used 
Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Bridge 



XIC...2 53.03 
XIC...5 53.03 
XIC...6 53.03 
XIC...7 53.03 
XIC...8 53.03 
XIC...9 53.03 
XIC..10 53.03 
XIC..11 53.03 
XIC..12 53.03 
XIC..13 53.03 
XIC..14 53.03 
XIC..15 53.03 
XIC..16 53.03 
XIC..17 53.03 
XIC..18 53.03 
XIC..19 53.03 
XIC..20 53.03 
XIC..21 53.03 
XIC..22 53.03 
XIC..23 53.03 
XIC..24 53.03 
XIC..25 53.03 
XIC..26 53.03 
XIC..27 53.03 



.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0168 16-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0165 20-Pole 
.0168 16-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0168 16-Pole 
.0168 16-Pole 
.0168 16-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0165 20-Pole 
.0166 8-Pole 
.0166 8-Pole 
.0168 16-Pole 
.0166 8-Pole 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
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RE PRO - 

PREAHFIIF\ER 




clw,, 6S.I 



i] 



100 i 



1£ V 
125 



HtHHH HM 



tV) 

% 



Cioo 

C10G 






* 


SPE^Fb 


Hl6ri XP££b 


QQ 

pj 


§ 


s. 


1521 163. N 


1.m.£G8.XK 


Pos Mo 


Yalue 


5a 


Value 


Ea 


R13S 


220k 


31S0^ 


330k 




O 


o 


O 


R220 


10 k 




2k2 










R211 




30^s 




12,S^i 


0 


o 


o 


RJl'l 


gk2 




3k9 










R213 


ipk 


lOyuS 


£6k 




1 


o 


2 


Rm 


Gk8 




6 kg 










R22S 


39k 


So^s 


33 k 




1 


1 


3 


R22t 


3k9 




8k2 










R2Z1 


5Gk 


3S^s 


ifjk 


70/15 


0 

! J 


1 


1 



PIN 



m bs bshl b3 b2 1)1 be 
J 8 9 10 11 12 13 11 i 
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IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS, NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


I»D. 


POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




C. . 


. . .6 


59.05.1681 


680 pF 


iJZ 


50V 


PP 








C. . 


. 128 


59.34.4680 


68 pF 


10% 50V Cer 








Q . . 


. . 16 


50.03.0510 


BD136-16 




PNP 








R. . 


.120 


57.11.3104 


100 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








C. . 


. . .7 


59.05.1681 


680 pF 


1 


50V 


PP 








C. . 


. 129 


59.06.5334 


330 nF 


5% 50V PETP 








Q . . 


. . 17 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 








R. . 


.121 


57.11.3602 


6.8 kOhra 










C. . 


. . .8 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 








C. . 


. 130 


59.34 .4151 


150 pF 


10% 50V Cer 








Q. . 


. . 18 


50.03.0495 


BD135-16 




NPN 








R. . 


.122 


57.11.3154 


150 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








r 


1 1 


59.34.4151 


150 pF 


1 nv. 


50V 


Cer 








C. . 


. 131 


59.06.0683 


68 nF 


107. 50V PETP 








Q . . 


. . 19 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 








R. . 


.123 


57.11.3471 


470 Ohra 










C . . 


. . 14 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








C. . 


. 135 


59.22.3101 


100 uF 


-207 lOV EL 








Q . . 


. . 20 


50.03.0510 


BD136-16 




PHP 








R. . 


.124 


57.11.5106 


10 MOhra 


5%/ 0.25W/ HF 








c. . 


. - 16 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 




EL 
























Q. . 


. .21 


50.03.0350 


J112 




FET 




Mot 




R. . 


.125 


57.11.5106 


10 MOhra 


5%/ 0.25W/ MF 








C . . 


. . 18 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








D. . 


. . .3 


50.04.0125 


1N4448 


BOV SI 








Q . . 


. .22 






not uBed 










R. . 


.126 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. . 19 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 
















57 0.4W Zener 








Q ■ . 


. .23 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


PNP 








R. . 


.127 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .20 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 










. . .5 






57/ 0.4W Zener 








Q. . 


. .24 


50.03.0329 


WP146 




FET 




Mot 




R. . 


.128 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .21 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








D. . 


. . .6 


50.04.1112 


5.1V 


57/ 0.4W Zener 








Q. . 


. .25 


50.03.0625 


BC327 




PNP 








R. . 


.129 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .22 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 








D. . 


. . . 7 


50.04.0125 


1N4448 


BOV SI 








Q . . 


. .26 


50.03.0625 


BC327 




PNP 








R. . 


.130 


57.11.3153 


15 kOhra 










c. . 


. .23 


59.06.5682 


6.8 nF 


5% 


50V 


PETP 










n 




2.7 V 


57/ 0.4W Zener 








Q. . 


. .28 


50.03.0340 


BC337-25 




NPN 








R. . 


.131 


57.11.3153 


15 kOhra 










c. . 


. .24 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


EP 
















not used 








Q. . 


. .29 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


NPN 








R. . 


.132 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .25 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 








D. . 


. . 10 


50.04.0125 


1N4448 


50V 51 








Q. . 


. . 30 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 








R. . 


.133 


57.11.3221 


220 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .26 


59.06.0105 


1 uF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. . 11 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q . . 


. .31 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


NPN 








R. . 


.134 


57.11.3221 


220 Ohra 










c. . 


. .27 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. . 12 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q. . 


. .32 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q33 


NPN 








R. . 


.135 


57.11.3221 


220 Ohm 










c. . 


. ,28 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


.. . 1 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q . , 


. .33 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q32 


NPN 








R. . 


.136 


57.11.3221 


220 Ohra 










c. . 


. .29 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








D. . 


t 4 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q. . 


. .34 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q35 


PNP 








R. . 


.137 


57.11.3682 


6.8 kOhra 










c. . 


. .30 


59.05.1332 


3.3 nF 


1% 


50V 


PP 








D. . 


. . 15 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q. . 


. . 35 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q34 


PNP 








R. . 


.138 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .31 


59.05.1332 


3.3 nF 


1 '/ 


sov 


PP 








D. . 


. . 16 


50.04 .0125 


t W444R 


BOV SI 








Q . . 


. . 36 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q37 


NPN 








R. . 


.139 


58.01.8502 


5 kOhm 










c. . 


. . 32 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


50V 


PP 
















50V SI 








Q . . 


. .37 


50.03.0516 


BC337 


matched with Q36 


NPN 








R. . 


.140 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .33 


59.05.2102 


1 rtF 


2.5% 


50V 


PP 










. . 18 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q. , 


, . 38 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q39 


PNP 








R. . 


. 141 


57.11.3301 


300 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .34 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


35V 


EL 








D. . 


. . 19 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 








Q . . 


. .39 


50.03.0625 


BC327 


matched with Q38 


PNP 








R. . 


.142 


57.11.3152 


1.5 kOhra 










c. . 


. .35 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 


35V 


EL 








D. . 








50V SI 








Q. . 


. . 40 


50.03.0350 


J1 12 




FET 




Mot 






.143 


57.11.3332 


3.3 kOhra 










c. . 


. .36 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .21 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 


























R. . 


.145 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .37 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .22 


50.04 .1121 


24 V 


57 0.4W Zener 








R. . 


. . 11 


57.11 .3152 


1 . 5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










B. . 


,147 


57.11.3471 


470 Oh* 










c . . 


. .38 


59.06.0683 


68 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .23 


50.04.0125 


1N4448 


BOV SI 








R. . 


. . 12 


57.11 .3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.149 


57.11. 3220 


22 Ohra 










r 


. .39 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








D. . 


. .24 


50.04.0125 


1N4448 


BOV 51 








R. . 


. . 13 


57.11 .3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.150 


57.11.3220 


22 Ohra 










c. . 


. , 40 


59.06.5474 


470 nF 


57. 


50V 


PETP 








n 








BOV SI 








R .. . 


. . 14 


57.11 .3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.151 


57.11.3332 


3.3 kOhra 










c. . 


. .41 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 








D. . 








50V SI 








R. . 


. . 15 


57.11.3182 


1 .8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.153 


57.11.3332 


3.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .42 


59.06.0223 


22 nF 


10% 


50V 


PETP 








D. . 


. .27 


50,04.0125 


1N4448 


BOV SI 








R. . 


. . 18 


58.01 .8502 


5 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PMG 










E. . 


.155 


57.11.3471 


470 Oh* 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .43 


59.34.4221 


220 pF 


5% 


BOV 


Cer 
















57 0.4W Zener 










. - 19 


57.11 .3821 


820 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.157 


57.11.3220 


22 Ohm 










c. . 


. . 44 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


BOV 


Cer 
























R. . 


. .20 


57.11 .3123 


12 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.158 


57.11.3220 


22 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .45 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


BOV 


Cer 








IC. 


. . .2 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op - Amp . 








R. . 


. .21 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.159 


57.11.3470 


47 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. . 46 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


BOV 


PETP 








IC. 


. . .5 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp. 


Sig 






R . . 


. .25 


57.11 .3433 


43 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.160 


57.11.3229 


2.2 Oh» 










c. . 


. . 47 


59.06.0104 


100 nF 


10% 


SOU 


PETP 








IC. 


. . .6 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op . Amp . 


Ra 






R . . 


. . 26 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.161 


57.11.3470 


47 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .48 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








IC. 


. . .7 


50.09.0107 


RC 4559 


Dua 1 Op . Amp . 


Ra 






R. . 


. .27 


57.11 .3432 


4.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.162 


57.11.3472 


4.7 kOh* 


2%/ 0.25W/ MF 
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IND. 


POS 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IHD. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


IMD. 


POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 




c. . 


. .49 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








IC. 


. . .8 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 






R. . 


. .28 


57.11.3101 


100 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.163 


57.11. 3229 


2.2 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .50 


59.06.0104 


100 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. 


. . .9 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp, 


Ra 






R. . 


. .46 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.164 


57.11.3102 


1 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .51 


59.06.0103 




10% 


50V 


PETP 








IC. 


. .10 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 






R. . 


. .48 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.165 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. .52 


59.34.4151 


150 pF 


5% 


50V 


Cer 








IC. 


. .11 


50.07.0026 


AD 7528JN 


Dual 8-bit D/A Converter 


ADI 






R. . 


. .49 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.166 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. . 53 


59.06.0102 


1 nF 


10% 


BOV 


PETP 








IC. 




50.07 .0002 


AD 7524JN 


8-bit D/A Converter 


ADI 






R. . 


. .50 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 167 


57.11.3680 


68 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. .54 


59.05.2102 


1 nF 


2.5% 


BOV 


PP 








IC. 


. .13 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 






R. . 


. .51 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.168 


57,11. 3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. . 55 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


BOV 


Cer 








IC. 


1 4 




RC 4559 




Ra 






8. . 


. .52 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 169 


57.11.3470 


47 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








c. . 


. .56 


59.06.0472 


4.7 nF 


10% 


BOV 


PETP 








IC. 


. .15 




LF 353 


Dual Op, Amp. 


NS 






R. 


. .53 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 170 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


27., 0.25W/ MF 








c. . 


. .57 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. 


. .16 


50.09.0112 


LM 13700 


Dual OTA 


NS 






R. . 


. .54 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.171 


57.11.3470 


47 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. .58 


59.06.0103 


10 nF 


10% 


50V 


PETP 














MC 14053 




Mot 






R. . 


. .55 


57.11.3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.172 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. . 59 


59.12.9102 


InF 


1% 


BOV 


PP 








IC. 


. .18 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Hot 






R. . 


. .56 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.173 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. .60 


59.34.4680 


68 pF 


5% 


BOV 


Cer 








IC. 


. .19 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 






R. 


. .57 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


. 174 


57.11.3102 


1 kOh* 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .61 


59.12.9102 


InF 


1% 


BOV 


PP 








IC. 


. .20 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 






R. 


. .58 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.175 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .62 


59.34.4680 




5% 


50V 


Cer 








IC. 


. .21 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 






R. 


. .59 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


. 176 


57.11.3472 


4.7 kOha 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .63 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.5% 


160V 


PP 








IC. 


. .22 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp. 








R. 


. .60 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.177 


57.11.3680 


68 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 




59.05.2332 




2.5% 


160V 


PP 








IC. 


. .23 


50.07.0026 


AD 7528JN 


Dual 8~bit D/A Converter 


ADI 






R. 


. .61 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.178 


57.11.3682 


6 . 8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .65 


59.05.2152 


1 .5 nF 


2.5% 


160V 


PP 








IC. 


. .24 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp . 


Sig 






R. 


. .62 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


. 179 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .66 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


35V 


EL 








IC. 


. .25 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 






R. 


. .63 


57.11.3154 


150 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.180 


57.11.3100 


10 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .67 


59.22.6220 


22 uF 


-20% 


35V 


EL 








IC. 


. .26 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 






R. 


. .64 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


. 181 


57.99.0209 


5.6 Ohm 


PTC 








c. . 


. .68 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


50V 


PETP 








IC. 


. .27 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp . 


Sig 






R. 


. .65 


57.11.3104 


lOO kOhm 


2%/ 0.25W, MF 










R. 


.182 


57.11.3569 


5.6 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .69 


59.34.0479 




] nv 


50V 


Cer 
























R. 


. .66 


57.11.3243 


24 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 183 


57.11.3105 


1 MOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .70 


59.06.0473 


47 nF 


10% 


ROV 


PETP 








J. . 


. . .2 


54.01 .0249 


3-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 






R. 


. .67 


57.11.3302 


3 kOhn 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.184 






not used 








c. . 


. .71 


59.34.0479 


4.7 pF 


10% 


50V 


Cer 








J. . 


. . .4 


54.01 .0305 


5-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 






R. 


. .68 


57.11.3302 


3 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 185 






not used 








c. . 


. .72 


59.05.2471 


470 pF 


2.5% 


630V 


PP 








J. . 


. . .5 


54.01 .0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 






R. . 


. .69 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.186 


57.11.3222 


2.2 kOhm 










c. . 


. .73 


59.05.1102 
















J . . 


. . .7 


54.01 .0304 






AMP 






R. 


. .70 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.187 


57.11.3222 


2.2 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .74 


59.05.1681 
































K. . 


. .71 






not used 










R. , 


.188 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .75 


59.06.0224 






50V 


PETP 








JP. 


. . . 1 


54.01 .0021 




Br i dge 








R. . 


. .72 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 189 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .76 


59.06.0224 








PETP 








JP. 


. . .2 


54.01 .0021 




Bridge 








R. . 


. .73 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.190 


57.11 .3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. . 77 


59.22.6220 




-20% 


35V 


EL 








JP. 


. . .3 


54.01 .0021 




Bridge 








R. . 


. .74 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 191 


57.11.3223 


22 kOhn 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .78 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 


25V 


EL 
























R. . 


. .75 






not used 










R. . 


,192 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .79 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 


25V 


EL 








K. . 


. . . 1 


56.04 .0144 


4AU 


Relay/ 24V/ 1200 Ohm 








R. . 


. .76 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


.193 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. . 80 


59.34.4680 




1 nv 


50V 


Cer 








K. , 


. . .2 


56.04.0143 


2*U 


Relay/ 24V/ 2000 Ohm 








R. . 


. .77 






not ueed 










R. . 


. 194 


57.11.3105 


1 MOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .81 


59.05.2471 


470 pF 


2.5% 


50V 


PP 
























R. . 


. .78 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










8. . 


. 195 


57.11.3681 


680 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .82 


59.22.2221 


220 uF 


-20% 


6.3V 


EL 








L. . 


. . .2 


62.01 .0128 


ImH 










R. . 


. .79 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 196 






not used 








c. . 


. .83 


59.34.4101 


100 pF 


10% 


50V 


Cer 








L . . 


. . .3 1 


. 177.231.00 


2.4mH 




St 






R. . 


. .80 


57.11.3681 


680 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 197 






not used 








c. . 


. .84 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








L . . 


. . . 4 


62.01 .0128 


ImH 










R. . 


. .81 


57.11.3473 


47 kOhm 












R. . 


. 198 


57.11.3224 


220 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .85 


59.22.2471 


470 uF 


-20% 


6.3V 


EL 








L . . 


. . .5 


62.01 .0128 


ImH 










R. . 


. .82 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. . 


. 199 


57.11.3224 


220 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IMD. 


POS 


;.No. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


EQUIVALENT 


MANUF. 




c . . 


. .86 


59.22.5220 


22 uF 


^ 20% 


25 V 


EL 








L . . 


. .6 


62.01 .0128 


IraH 










R. . 


. .83 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


. 200 


57,11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c , . 


. .87 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








L . . 


. . 7 


62 .01 .0128 












B. . 


. .84 


57.11.3154 


150 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.201 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .88 


59.34.4680 




10% 


BOV 


Cer 








L . . 


. . 8 


62.01 .0128 












R. . 


. .85 


57.11.3102 


1 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.202 


57.11.3682 


6 . 8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. .89 


59.34.4101 


100 pF 


5% 


50V 


Cer 
























R. . 


. .86 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.203 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. .90 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








«P. 


. . 1 


54.01 .0020 




Contact Pin JPl 








R. . 


. .87 


57.11.3243 


24 kOhwi 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.204 






not used 








c. . 


. .91 


59.05. 1223 


22 nF 


1% 


50V 


PP 








HP. 


. .2 


54 .01 .0020 


3 pcs 


Contact Pin JP2 








R. . 


. .88 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.205 


57.11.3181 


180 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .92 


59.26.2100 


10 uF 


20% 


lOV 


SAL 








MP. 


. .3 


54.01 .0020 




Contact Pin JP3 








8. . 


. .89 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.206 


57.11.3562 


5 . 6 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .93 






not t 


aed 










MP. 


. .4 1 


.010.043.22 


2 pea 


Rivet Nut M3*20 








R. . 


. .90 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.207 


57.11.3104 


100 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .94 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 








MP. 


. .5 


21.51 .8355 


2 pea 


Screw M3A8 








R. . 


. .91 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.208 


57.11.3683 


68 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .95 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


50V 


Cer 








MP. 


. .6 


24.16.1030 


2 pcs 


Washer 








R. . 


. .92 


57.11.3683 


68 kOh* 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.209 


57.11 .3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .96 


59.05.2102 


1 nF 


2 . 5% 


50V 


PP 








MP. 


. .7 


50.20.2001 




Clip/ 2AT092 








R. . 


. .93 


57.11.3752 


7.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


. 210 


57.11 .3333 


33 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .97 


59.06.0153 


15 nF 


1 nv 


BOV 


PETP 








MP. 


. .8 1 


727.420.01 


1 pr’a 


Heatsink 


St 






R. . 


. .94 


57.11.3562 


5.6 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










K. 


.211 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .98 


59.22.6100 


10 uF 


-207. 


35V 


EL 








MP. 


. .9 1 


727.420.02 


1 pr A 


Therraoplaatic 


St 






R. . 


. .95 


57.11.3101 


100 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.212 


57.11.3120 


12 Ohra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. .99 


59.05.2332 


3.3 nF 


2 . 57. 


50V 


PP 








MP. 


.10 1 


727.463.10 


t pr' A 


No. Label 


St 






R. . 


. .96 


57.11.3432 


4.3 kOhn 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.213 


57.11.3560 


56 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. 100 


59.22.3470 


47 uF 


-207. 


lOV 


EL 








MP. 


.11 1 


727.460.11 


1 pr-A 


Audio Electronics PCB 


St 






R. . 


. .97 


57.11.3432 


4.3 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.214 


57.11.3101 


100 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.101 


59.22.3470 


47 uF 


-207. 


lOV 


EL 








MP. 


.12 1 


022.400.03 


2 PCB 


Isolation Tl/ T2/ T5 


St 






R. . 


. .98 






not used 










R. 


.215 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. 102 


59.05.2103 


10 nF 


2.57. 


BOV 


PP 








MP. 


.13 1 


010.013.22 


2 pcs 


Rivet Nut M3*3 








8. . 


. .99 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


27., 0.25W/ MF 










R. 


.216 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.103 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 








MP. 


.14 


50.20.2002 




Clip/ T0126 








R. . 


. 100 


57.11.3333 


33 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.217 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c . . 


. 104 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 








MP. 


. 15 


43.01.0108 




ESE Warning Label 








R. . 


. 101 


57.11.3103 


10 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.218 


57.11. 3394 


390 kOhra 


5%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.105 


59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 








MP. 


.16 


53.03.0228 




1-Pole Socket (R219) 








R. . 


.102 


57.11.5335 


3.3 MOhs 


5%/ 0.25W/ MF 










R. 


.219 


57.11.3104 


100 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF/ 


with socket 






c. . 


. 106 


59.06.0683 


68 nF 


10% 


50V 


PETP 
























R. . 


.103 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.220 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. 107 


59 .22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








P . . 


. . 1 


54 .01 .0223 


7-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


. 104 


57.11.3102 


1 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










8. 


.221 






not used 








c. . 


. 109 


59.06.0104 


100 nF 


1 nv. 


50V 


PETP 








P. . 


. .2 


54.01 .0261 


20-Pols 


CIS Pin Strip 








R. . 


.105 


57.11.3391 


390 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.222 


57.11 .3822 


8.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.110 


59.34.5391 


390 pF 


10% 


BOV 


Cer 








P . . 


. .3 


54.01 .0273 


13-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


.106 


57.11.3104 


100 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.223 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.111 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








P. . 


. .4 


54.01 .0261 


20-Pole 


CIS Pin Strip 








R. . 


.107 


57.11.3822 


8.2 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.224 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.112 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 
























R. . 


. 108 


57.11.3182 


1.8 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.225 


57.11.3393 


39 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.113 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 


50V 


PETP 








Q. . 


. .5 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 








R. . 


.109 


57.11.3151 


150 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.226 


57.11.3392 


3.9 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.114 


59.34.5471 


470 pF 


10% 


50V 


Cer 








Q. . 


. .6 


50.03.0350 


J112 


FET 


Mot 






R. . 


.110 


57.11.3562 


5.6 kOh« 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.227 


57.11.3563 


56 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.115 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








Q. . 


. .7 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . 


.111 


57.11.3823 


82 kOh* 


2%/ 0.25W/ HF 










R. 


. 228 


57.11.3333 


33 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.116 


59.22.3101 


lOO uF 


-20% 


lOV 


EL 








Q. . 


. .8 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 








B. . 


.112 


57.11.3132 


1.3 kOh» 


2%/ 0.25W/ MF 










8. 


.229 


57.11.3562 


5 . 6 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.117 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








Q. . 


. .9 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . 


.113 


57.11.3223 


22 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.230 


57.11.3683 


68 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


.118 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 








Q. . 


. 10 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . 


.114 


57.11.3474 


470 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.231 


57.11.3562 


5 . 6 kOhm 


2%/ 0.25H/ MF 








c. . 


.119 


59.06.0153 


15 nF 


10% 


BOV 


PETP 








Q. . 


.11 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . 


.115 


57.11.3223 


22 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.232 


57.11.3333 


33 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. 120 


59.25.5471 


470 uF 


-20% 


35V 


EL 








Q. . 


.12 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 








R. . 


.116 


57.11.3223 


22 kOha 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.233 


57.11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. 124 


59.06.0683 


68 nF 


10% 


BOV 


PETP 








Q. . 


.13 


50.03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B PNP 








R. . 


.117 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.234 


57.11.3271 


270 Ohm 


2 % 0.25W/ HF 








c. . 


.125 


59.06.0683 


68 nF 


10% 


BOV 


PETP 








Q . . 




50.03.0495 


BD135-16 


NPN 








R. . 


.118 


57.11.3223 


22 kOh« 


2%/ 0.25W/ MF 










E. 


.235 


57.11.3273 


27 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 








c. . 


. 126 


59.34.4151 


150 pF 


10% 


BOV 


Cer 








Q. . 


.15 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 








R, . 


.119 


57.11.3102 


1 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 










R. 


.236 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 
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AUDIO ELECTRONICS BOARD 2/2 1.727.463.84 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R. 


.237 


57.11.3331 


330 Ohm 


2/£/ 0.25W/ MF 




R. 


.238 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. 


.239 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 




R. 


.240 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. 


.242 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


2/£/ 0.25W/ MF 




R. 


.243 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 




R. 


.245 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27.. 0.25W/ MF 




R. 


.246 


58.01.8502 


5 kOhm 


107., 0.5 W, PMG 




R. 


.247 


57.11.3821 


820 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.248 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


27., 0.25W, MF 




R. 


.249 






not used 




R. 


.250 


57.11.3153 


15 kOhra 


27., 0.25N, MF 




R. 


.251 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.252 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.253 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R . 


.254 


57.11.3331 


330 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.255 


57.11.3102 


1 kOhm 


2X, 0.25W/ MF 




R. 


.256 


57.11.3273 


27 kOhm 


27., 0.25N, MF 




R. 


.257 


57.11.3102 


1 kOhm 


2%, 0.25W/ MF 




R. 


.258 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.259 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.260 


57.11.3221 


220 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.261 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


2%, 0.25W, MF 




R. 


.262 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25M, MF 




R. 


.263 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.264 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.265 


57.11.3473 


47 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.266 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. 


.267 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


27., 0.25W, MF 




R. 


.268 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


2X, 0.25W/ MF 




R. 


.269 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.270 


57.11 .3472 


4.7 kOhm 


2%, 0.25H, MF 




R. 


.271 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


2X/ 0.25W/ MF 




R. 


.272 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.273 


57.11.3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W, MF 




R. 


.274 


57.11.3473 


47 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. 


.275 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ MF 
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IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


R. 


.276 


57.11.3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. 


.277 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.278 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.279 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.280 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.281 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.282 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.283 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.284 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.285 


57.11.3103 


10 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.286 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.287 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.288 


57.11.3103 


10 kOhm 


2/£/ 0.25W/ MF 




R. 


.289 


57.11.3471 


470 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.290 


57.11.3391 


390 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.291 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


27., 0.25W, MF 




R. 


.292 


57.92.1151 


18 Ohm 


ISOmAy PTC 




R. 


.293 


57.11.3180 


18 Ohm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.294 


57.11.3470 


47 Ohm 


2%/ 0.25W/ MF 




R. 


.295 


57.11.3223 


22 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.296 


57.11.3105 


1 MOhm 


27., 0.25W/ MF 




R. 


.297 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


27., 0.25W/ MF 




T. 


. . .2 1 


.022.451.00 


1:0.62 


Line Input Trafo 


St 


T. 


. . .3 1 


.022.271.00 




Erase Trafo 


St 


T. 


. . .4 1 


.022.272.00 




Bias Trafo 


St 


T. 


. . .5 1 


.022.402.00 


1:10 


Sync Trafo 


St 


T. 


. . .6 1 


.022.355.00 




Line Output Trafo 


St 


TP 


. . .1 


54.02. 0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


TP 


. . .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


TP 


. . .3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


TP 


. . .4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


TP 


. . .5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


TP 


. . .6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


TP 


. . .7 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 
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IND. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 


W. . 


. .3 


64.01.0106 




Wire Bridge 


W. . 


. .4 






not used 


W. . 


. .5 


64.01.0106 




Wire Bridge 


W. . 


. .6 








W. . 


. .7 


64.01.0106 




Wire Bridge 


W. . 


. .8 


64.01.0106 




Wire Bridge 


W. . 


.10 


64.01.0106 




Wire Bridge 


W. . 


. 12 


64.01.0106 




Wire Bridge 


H. . 


.13 


1.010.329.64 




Wire Bridge 


XIC 


. .2 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .5 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .6 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .7 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .8 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. .9 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.11 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 


XIC 


.12 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


.13 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.14 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.16 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. 17 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


.18 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


. 19 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.20 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.21 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.22 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.23 


53.03.0165 


20-Pole 


IC Socket 


XIC 


.24 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.25 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


XIC 


.26 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 


XIC 


.27 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



Cer = Ceramic EL = Eleotrolyti. 

PP = Polypropylen MF = Metal Film 



PETP = Polyester 
SI = Silicon 



MANUFACTURER: ADI 



Analog Devices Inc. 
National Semiconduct( 
Si gneti cs 



Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 
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R246 = OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT FACTORY STANDARD SETTING 

JP3 OUTPUT LEVEL SENSITIVITY 
TP2 0.0V 

TP7 VU METER SIGNAL (0.775 V = 0 VU ) 



IHD. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C. 


. .78 


59.22.5101 


100 uF 


-207. 


25V 


EL 


C. . 


. 127 


59.22.8479 


4.7 uF 


-20% 35V EL 




MP. 


. . .7 


50 


20.2001 




Clip/ 2-AT092 






R. 


. 195 


57. 


11 


.3681 


680 


Ohm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .79 


59.22.5101 


100 uF 


-20% 


25V 


EL 


C. . 


. 128 


59.34.4680 


68 pF 


10% 50V Cer 




MP. 


. .10 


1.72 


7.465. 10 




No . Label 




St 


R. 


. 196 












not ue 


ed 




c. 


. .85 


59.22.2471 


470 uF 


-20% 


6.3 V 


EL 


c. . 


. 129 


59.06.5334 


330 nF 


5% 50V PETP 




MP. 


. .11 


1.727.420.12 






PCB 




R. 


. 197 












not u£ 


ed 




c. 


. .87 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 


c. . 


. 130 


59.34.4151 


150 pF 


10% 50V Cer 




MP. 


. . 13 


1.01 


).013.22 


2 pcs 


Rivet Nut M3A3 






R. 


. 198 


57. 


11 


.3164 


160 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .89 






Bot U 


Bed 




c. . 


,131 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50V PETP 




MP. 


. .15 


43 


01 .0108 




ESE Warning Label 






R. 


. 199 


57. 


11 


.3164 


160 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .90 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


c. . 


. 133 


59.34.4101 


100 pF 


5% 50V Cer 




MP. 


. .16 


53 


03.0228 




1-Pole Socket (R219) 




R. 


.200 


57. 


11 


.3103 


10 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .91 


59.05.1223 


22 hF 


1% 


50V 


PP 






























R. 


.201 


57. 


11 


.3632 


6.8 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .92 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


D. . 


. .22 


50.04. 1121 


24 V 


5% 0.4W Zener 




P. . 


. . . i 


54 


01 .0223 


7-Pole 


CIS Pin Strip 






R. 


.202 


57. 


1 1 


.3682 


6.8 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .93 






not u 


Bed 




D. . 


. .23 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




P. . 


. . .2 


54 


01 .0261 


20-Pole 


CIS Pin Strip 






R. 


. 203 


57. 


11 


.3103 


10 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .94 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 


25V 


EL 


D. . 


. .24 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




P. . 


. . .3 


54 


01 .0273 


13-Pole 


CIS Pin Strip 






R. 


.210 


57. 


11 


.3333 


33 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .95 


59.34.4680 


68 pF 


10% 


50V 


Cer 


D. . 


. .25 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




P. . 




54 


01 .0261 










R. 


. 212 


57. 


11 


.3120 


12 


Ohm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .96 


59.05.2102 


1 tiF 


2 . 5% 


50V 


PP 


D. . 


. .26 


50.04.0125 


1N4448 


50V SI 




















R. 


.213 


57. 


11 


.3560 


56 


Ohm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .97 


59.06.0153 


15 nF 


10% 


50V 


PETP 


D. . 


. .27 


50.04.0125 


1N4448 


BOV SI 




Q. . 


. .23 


50 


03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 






R. 


. 214 


57. 


11 


.3101 


100 


Ohm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .98 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 














Q. . 


. .24 


50 


03.0329 


WP146 








R. 


.215 


57. 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. .99 


59.05.2332 


3.3 nF 


2.5% 


50V 


PP 


IC. 


. . 17 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 


Q. . 


. .26 


50 


03.0625 


BC327 




PNP 




R. 


. 217 


57. 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. 100 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. . 18 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 


Q. . 


. .28 


50 


03.0340 


BC337-25 




NPN 




R. 


. 218 


57. 


11 


.5155 


1,5 


MOhm 


5%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.101 


59.22.3470 




-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. . 19 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


Q. . 


. .29 


50 


03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


NPN 




R, 


. 219 


57. 


11 


.3104 


100 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.102 


. 59.05.2103 


10 nF 


2.5% 


50V 


PP 


IC. 


. .20 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


Q. . 


. .30 


50 


03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B 


NPN 




R. 


.220 


57. 


11 


.3103 


10 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.103 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 


35V 


EL 


IC. 


. .21 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


Q. . 


. .31 


50 


03.0515 


BC307B 


BC557B/ BC560B 


NPN 




R. 


.221 












not UE 


ed 




c. 




59.34.2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 


IC. 


. .22 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp . 


Sig 


Q. . 


. .32 


50 


03.0516 


BC337 


matched with Q33/ 


NPN 




R. 


.222 


57. 


11 


.3822 


8.2 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.105 


59.34. 2220 


22 pF 


10% 


50V 


Cer 


IC. 


. .23 


50.07. 0026 


AD 7528JN 


Dual 8-bit D/A Converter 


ADI 


Q, . 


. .33 


50 


03.0516 


BC337 


matched with Q32/ 


NPN 




R. 


. 223 


57. 


11 


.3473 


47 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.106 


59.06.0683 


68 nF 


10% 


50V 


PETP 


IC . 


. .24 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op . Amp . 


Sig 


Q. . 


. .34 


50 


03.0625 


BC327 


matched with Q35/ 


PNP 




R. 


.224 


57. 


11 


.3682 


6.8 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. 107 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. .25 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp . 


Ra 


Q. . 


. .35 


50 


03.0625 


BC327 


matched with Q34/ 


PNP 




R. 


. 225 


57, 


11 


.3393 


39 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.108 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. .26 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS Analog Switch 


Mot 


Q. . 


, .36 


50 


03.0516 


BC337 


matched with Q37/ 


NPN 




R. 


.226 


57. 


11 


.3392 


3.9 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. 109 


59.06.0104 


100 nF 


10% 


50V 


PETP 


IC. 


. .27 


50.09.0105 


NE 5532 


Dual Op. Amp . 


Sig 


Q. . 


. .37 


50 


03.0516 


BC337 


matched with Q36/ 


NPN 




R. 


. 227 


57. 


11 


.3563 


56 


kOhm 


2%/ 0 


25H/ 


MF 


c. 


.110 


59.34.5391 


390 pF 


10% 


BOV 


Cer 














Q. . 


. . 38 


50 


03.0625 


BC327 


matched with Q39/ 


PNP 




R. 


.228 


57. 


11 


.3333 


33 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.111 


59.22. 3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


J. . 


. . .5 


54.01 .0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


Q. . 


. .39 


50 


03.0625 


BC327 


matched with 038/ 


PNP 




R. 


. 229 


57. 


11 


.3562 


5.6 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.112 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


J. . 


. . .6 


54.01.0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


















R. 


.230 


57. 


11 


.3683 


68 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.113 


59.06.0222 


2.2 nF 


10% 


50V 


PETP 


J. . 


. . .7 


54.01.0304 


4-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


R. . 


. 186 


57 


11 .3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


. 231 


57. 


11 


.3562 


5.6 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. 1 14 


59.34.5471 


470 pF 


10% 


BOV 


Cer 














R. . 


, 187 


57 


11 .3222 


2.2 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


.232 


57. 


11 


.3333 


33 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.115 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


JP. 


. . .3 


54.01.0021 




Bridge 




R. . 


. 188 


57 


11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


. 233 


57. 


11 


. 3103 


10 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.116 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 


lOV 


EL 














R. . 


. 189 


57 


11 .3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


.234 


57. 


1 1 


,3271 


270 


Ohm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.117 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 


K. . 


. . .2 


56.04.0143 


2aU 


Relay/ 24V/ 2000 Ohm 




R. . 


. 190 


57 


11.3682 


6.8 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


. 235 


57. 


11 


.3273 


27 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.118 


59.22.3470 


47 uF 


-20% 


lOV 


EL 














R. . 


. 191 


57 


11 .3223 


22 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


.236 


57. 


11 


.3152 


1.5 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.119 


59.06.0153 


15 nF 


10% 


BOV 


PETP 


L. . 


. . .6 


62.01 .0128 


ImH 






R. . 


. 192 


57 


11.3682 


6.8 kOhra 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


. 237 


57. 


11 


.3331 


330 


Ohm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


. 120 


59.25.5471 


470 uF 


-20% 


35V 


EL 














R. . 


. 193 


57 


11 .3103 


10 kOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


.238 


57. 


11 


.3103 


10 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 


c. 


.126 


59.34.4151 


150 pF 


10% 


BOV 


Cer 


MP. 


. . .3 


54.01.0020 


3 pc8 


Contact Pin JP3 




R. . 


. 194 


57 


11 .3105 


1 MOhm 


2%/ 0.25W/ MF 






R. 


. 239 


57. 


11 


.3103 


10 


kOhm 


2%/ 0 


25W/ 


MF 
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PART NO. 


VA 


LUE 


3PECIFI 


CATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. IHD. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECI] 


"ICA 


TI( 


59 


22 


5101 


100 


uF 


-20% 


25V 


EL 


C. . 


.127 


59 


22 


.8479 


4.7 uF 


-20% 




35' 


59 


22 


5101 


100 


uF 


-20% 


25V 


EL 


C. . 


.128 


59 


34 


.4680 


68 pF 


10% 




50' 


59 


22 


2471 


470 


uF 


-20% 


6.3V 


EL 


C. . 


.129 


59, 


06 


.5334 


330 nF 


5% 




50' 








22 


uF 


-20% 


25V 


EL 


c. . 


. 130 


59 


34 


.4151 


150 pF 


10% 




50' 


59 


34 


4101 


100 


pF 


5% 


50V 


Cer 


c. . 


. 131 


59, 


06 


.0683 


68 nF 


1 07. 




50' 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


iOV 


EL 




















59 


05 


1223 


22 


nF 


1% 


BOV 


PP 


D. . 


. .22 


50, 


04 


.1121 


24 V 


57. 


0 


. 41 


59 


26 


2100 


10 


uF 


20% 


lOV 


SAL 


D. . 


. .23 


50, 


04 


.0125 


1N4448 






50’ 














ed 




D. . 


. .24 


50, 


04 


.0125 


1N4448 






50' 


59 


22 


5220 


22 


uF 


-20% 


25V 


EL 


D. . 


. .25 


50, 


04 


.0125 


1N4448 






50’ 


59 


34 


4680 


68 


pF 


10% 


50V 


Cer 


D. . 


. .26 


50, 


04 


.0125 


1N4448 






50’ 


59 


05 


2102 


1 


nF 


2.5% 


BOV 


PP 


D. . 


. .27 


50, 


04 


.0125 


1N4448 






50' 


59 


06 


0153 


15 


nF 


10% 


50V 


PETP 




















59 


22 


6100 


10 


uF 


-20% 


35V 


EL 


IC. 


. .17 


50, 


07 


.0015 


MC 14053 


CMOS 


Analoi 


59 


05 


2332 


3.3 


nF 


2.5% 


50V 


PP 


IC. 


. .18 


50, 


07 


.0024 


MC 14052 


CMOS 


Anal 0( 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. . 19 


50, 


09 


.0107 


RC 4559 


Dual 




Ai 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. .20 


50, 


09 


.0107 


RC 4559 


Dual 


Op. 


Ai 


59 


05 


2103 


10 


nF 


2.5% 


50V 


PP 


IC. 


. .21 


50, 


09 


.0107 


RC 4559 


Dual 




hi 


59 


22 


6100 


10 


uF 


-20% 


35V 


EL 


IC. 


. .22 


50, 


09 


.0105 


NE 5532 


Dual 


Op. 


Ar 


59 


34 


2220 


22 


pF 


10% 


50V 


Cer 


IC. 


. .23 


50. 


07 


.0026 


AD 7528JN 


Dual 


8-b 


it 


59 


34 


2220 


22 


pF 


10% 


BOV 


Cer 


IC. 


. .24 


50, 


09 


.0105 


NE 5532 


Dual 


Op. 


Ar 


59 


06 


0683 


68 


nF 


10% 


BOV 


PETP 


IC. 


. .25 


50, 


09 


.0107 


RC 4559 


Dual 




hi 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. .26 


50. 


07 


.0015 


MC 14053 


CMOS 




59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


IC. 


. .27 


50. 


09 


,0105 


NE 5532 


Dual 




hr 


59 




0104 


100 


nF 


10% 


50V 


PETP 




















59 


34 


5391 


390 


pF 


10% 


BOV 


Cer 


J. . 


. . .5 


54, 


01 


.0304 


4-Pole 


CIS I 


>ock 


et 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


J. . 


. . .6 


54. 


01 


,0304 


4-Pole 


CIS Sock 


et 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


J. . 


. . .7 


54, 


01 


.0304 


4-Pole 


CIS Socket 


59 


06 


0222 


2.2 


nF 


10% 


50V 


PETP 




















59 


34 


5471 


470 


pF 


10% 


50V 


Cer 


JP. 


. . .3 


54, 


01 


.0021 




Br i dge 




59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 




















59 


22 


3101 


100 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


K. . 


. . .2 


56. 


04 


.0143 


2*U 


Relay/ 24V. 


59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 




















59 


22 


3470 


47 


uF 


-20% 


lOV 


EL 


L. . 


. . .6 


62. 


01 


.0128 


IbH 








59 


06 


0153 


15 


nF 


10% 


50V 


PETP 




















59 


25 


5471 


470 


uF 


-20% 


35V 


EL 


HP. 


. . .3 


54. 


01 


.0020 


3 pcB 


Conte 


ict 


Pii 


59 


34 


4151 


150 


pF 


10% 


50V 


Cer 


MP. 


. . .7 


50. 


20 


,2001 




Cl ip/ 


2* 


TOi 
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ELECTRONICS BOARD PBO PL 1.727.465.83 PAGE 1 S T U D E 


R (00) 90/03/12 GP 


AUDIO ELECTRONICS 


BOARD 












STUDER A807 MKII 



AUDIO ELECTRONICS BOARD PBO 1.727.465.83 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R. . .242 
R. . .243 
R. . .244 
R. . .245 
R. . .246 
R. . .247 
R. . .248 
R. . .249 
R. . .250 
R. . .251 
R. . .252 
R. . .253 
R. . .254 
R. . .255 
R. . .256 
R. . .257 
R. . .258 
R . . . 259 
R. . .260 
R. . .261 
R. . .262 
R. . .263 
R. . .264 
R. . .265 
R. . .266 
R. . .267 
R. . .268 
R. . .269 
R. . .270 
R. . .271 
R. . .272 
R. . .273 
R. . .274 
R. . .275 
R. . .276 
R. . .277 
R. . .278 



57.11.3472 

57.11.3473 
57.11.3102 
57.11.3222 
58.01.8502 
57.11.3821 
57.11.3392 



57.11.3153 

57.11.3473 

57.11.3472 

57.11.3472 
57.11.3331 
57.11.3102 
57.11.3273 

57.11.3102 
57.11.3471 

57.11.3103 

57.11.3221 
57.11.3122 

57.11.3471 
57.11.3223 

57.11.3222 

57.11.3473 
57.11.3103 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3103 

57.11.3472 
57.11.3122 

57.11.3223 
57.11.3223 

57.11.3473 
57.11.3223 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3103 



4.7 kOhra 
47 kOhia 
1 kOhm 

2.2 kOhm 
5 kOhm 

820 Ohm 
3.9 kOhm 

15 kOhm 
47 kOhra 
4.7 kOhm 

4.7 kOhm 
330 Ohm 

1 kOhm 
27 kOhm 
1 kOhm 
470 Ohm 
10 kOhm 
220 Ohm 

1.2 kOhm 
470 Ohm 

22 kOhm 

2.2 kOhm 
47 kOhm 
10 kOhm 

6.8 kOhm 
6.8 kOhm 

10 kOhm 
4.7 kOhm 

1.2 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
47 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
10 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2X/ 0.25W, MF 
17 ., 0.25W/ MF 
17 ., 0.25W/ MF 
10%/ 0.5 W/ PMG 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
not uaed 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



STUDER <00> 90/03/12 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD PBO PL 1.727.465.83 PAGE 5 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .279 
R. . .280 
R. . .281 
R. . .282 
R. . .283 
R. . .284 
R. . .285 
R. . .286 
R. . .287 
R. . .288 
R. . .289 
R. . .290 
R. . .291 
R. . .292 
R. . .293 
R. . .297 



57.11 .3103 
57.11.3339 
57.11.3222 
57.11.3222 
57.11.3339 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3339 
57.11.3472 
57.11.3103 

57.11.3471 
57.11.3391 
57.11.3152 
57.92.1151 
57.11.3180 

57.11.3472 



10 kOhm 
3.3 Ohm 
2.2 kOhm 

2.2 kOhm 

3.3 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 Ohm 
4.7 kOhm 
10 kOhm 
470 Ohm 
390 Ohm 
1.5 kOhm 
18 Ohm 
18 Ohm 
4.7 kOhm 



2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 
150mA/ PTC 
2%/ 0.25W/ MF 
2%/ 0.25W/ MF 



T 6 1.022.355.00 



Line Output Ti 



St 



TP 2 54.02.0320 

TP 7 54.02.0320 



Plug 2.8A0.8 
Plug 2.8A0.8 



W, 



57.11.3000 






AMP 

AMP 



XIC. .17 
XIC. .18 
XIC. .19 
XIC. .20 
XIC. .21 
XIC. .22 
XIC. .23 
XIC. .24 
XIC. .25 
XIC. .26 
XIC. .27 



53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0165 

53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0168 
53.03.0166 



16-Pole 

16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

20-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

16-Pole 

8-Pole 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



STUDER 



<00) 90/03/12 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD PBC 



PL 1.727.465.83 PAGE 6 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



Cer = Ceramic EL = Electrolytic PETP = Polyester 

PP = Polypropylen MF = Metal Film SI = Silicon 



MANUFACTURER; 



ADI 

NS 

Sig 



Analog Devices Inc. 
National Sem i conduct! 
Si gneti cs 



Mot = Motorola 
Ra = Raytheon 
St = Studer 



ORIG 90/03/12 

STUDER (00) 90/03/12 GP AUDIO ELECTRONICS BOARD PBO PL 1.727.465.83 PAGE 7 
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STUDER A807 MKII 



OUTPUT CONNECTOR (2CH) 1 .727.731 .00 











DIM 


54 , 01.0280 


M 


£l or 


1 1 

htJ 


MM 


I I 



/ /// 

n^r 




IHD. POS.iO. PftRT HO. 



VftLUE SPECIFICATIONS / EQUIVALEHT 



MANUF. 




59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 



220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 



1 Z 630V PP 
1 7, 630V PP 
1 Z 630V PP 
1 Z 630V PP 




62.01.0115 

62.01.0115 

62.01.0115 

62.01.0115 



Interference 

Interference 

Interference 

Interference 



Coil/ Note 1 
Coil/ Note 1 
Coil/ Note 1 
Coil/ Note 1 



MP....1 20.99.0103 
MP....2 54.01.0280 
MP....3 1.727.240.01 
MP....4 1.727.240.02 
HP.... 5 1.727.240.93 
HP. ...6 1.727.731.10 
MP....7 1.727.731.11 



2 pee Screw D 2.2 A 5 

2 PC8 4-Pole ClS-Case 

1 pee Text Label ■GR41 EL07 ' 

1 pee Text Label 'GR42 EL07 ' 

2 pcB Wiring List 

1 pee Hr. Label 

1 pee OUTPUT CONNECTOR PCB 



P 1 54.21.2001 

P. 2 54.21.2001 



XLR/ Male 
XLR/ Male 



1.010.323.64 

1.010.323.64 

1.010.323.64 

1.010.323.64 



Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Bridge 
Wire Br i dge 



Ph 

Ph 

Ph 

Ph 



AMP 

ST 

ST 

ST 

ST 

ST 

Neu 

Neu 



Note 1: Philips 4312 020 36700 

PP= Polypropylen 

MANUFACTURER: AMP= AMP/ Heu= Neutrik/ Ph= Philips/ ST= Studer 
ORIG 89/03/06 

STUDER (00) 89/03/06 DS OUTPUT CONNECTOR PL 1.727.731.00 PAGE 
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STUDER A807 MKII 








STUDER A807 MKil 



VU-PANEL BOARD (2CH) 1.727.928.00 






|(0) 18.07.89 DS 


0 05.03.90 DS 


(2) 15. 11.90 DS 


0 


0 










A 807 UUK GRP 92 


PAGE 2 OF 4 




UU-PANEL BOARD 2CH 


sc 


1.727.928-00 



j(0) 18.07.89 DS 


0 05.03.90 DS 


0 15.11.90 DS 


0 


0 










A 807 UUK GRP 92 
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UU-PANEL BOARD 2CH 


sc 


1.727.928-00 



7/137 




STUDER A807 MKII 



VU-PANEL BOARD (2CH) 1.727.928.00 



(elRz) 





I (0) 18.07.89 DS 


(I) 05.03.90 OS 


0 15.11.90 DS 


0 


0 










A 807 UUK GRP 32 
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UU-PANEL BOARD 2CH 


sc 


1 .727.928-00 



|@ 18.07.89 DS 


(T) 05.03.90 DS 


0 15.11.90 DS jo 












A 807 UUK GRP 92 
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UU-PANEL BOARD 2CH 


SC 


1 .727.928“80 



7/138 




POS, 



PART 



VALUE 



EQUIVALENT 



MANUF 



IND. 



SPECIFICATIONS / 



R. . . .72 

R 73 

R 74 

R. . . .75 
R. . . .76 
R. . . .77 

R 78 

R. . . .79 

R 80 

R. . . .81 
R. . . .82 

R 83 

R 84 

R 85 

R. . . .86 
R. . . .87 
R. . . .88 

R 89 

R 90 

R. . . .91 
R. . . .92 

R 93 

R 94 

R. , . .95 

R 96 

R. . . .97 
R. . . .98 

R 99 

R. . .100 
R. . . 101 
R. . . 102 
R. . . 103 
R. . . 104 
R. . . 105 
R. . . 106 
R. . .107 
R. . . 108 



57.11.3103 
57.11.3473 
57.11.3103 
57.11 .3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3473 

57.11.3472 

57.11.3473 

57.11.3472 

57.11.3473 

57.11.3472 
57.11.3332 
57.11.3682 
57.11.3103 

57.11. 3473 
57.11.310:% 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3682 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3332 
57.11.3391 



10 kOhm 
47 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhra 
47 kOhtn 
4.7 kOhm 
47 kOhm 
4 . 7 kOhm 
47 kOhm 

4.7 kOhra 
3.3 kOhm 

6.8 kOhra 
10 kOhm 
47 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 

3.3 kOhm 
6.8 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhra 
47 kOhm 
47 kOhra 
47 kOhm 
47 kOhra 
47 kOhm 
47 kOhra 
47 kOhm 
47 kOhm 
3.3 kOhm 
390 Ohra 



1%/ 0.25W/ MF 
1%/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25H/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25H/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



S T U D E R (01) 90/01, 



DS VU PANEL BOARD 2CH 



727.928.00 PAGE 



IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .109 57.11 
R. . . 110 57.11 
R. . .Ill 57.11 
R...112 57.11 
R. . .113 57.11 
R ... 1 1 4 57.11 
R ... 1 1 5 57.11 
R ... 1 1 6 57.11 



3332 3.3 kOhm 
3391 390 Ohra 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhra 
3391 390 Ohm 
3332 3.3 kOhm 
3332 3.3 kOhm 
3391 390 Ohm 



IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 
IX/ 0.25W/ MF 



XB, 

XB. 

XB, 

XB, 



53 . 04 
53.04 
53.04 
53.04 



0107 

0107 

0107 

0107 



Bulb S( 
Bulb S( 
Bulb S< 
Bulb Si 



XIC, . . 1 
XIC. . . 2 
XIC. . .3 



XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 

XIC 



53.03 
53 . 03 
53.03 



53.03 
53.03 
53.03 
53 . 03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 
53.03 



0168 

0168 

0166 

0166 

0167 

0166 

0166 

0167 

0168 
0166 
0168 
0166 
0166 
0166 
0166 
0167 
0167 
0167 
0167 
0167 

0167 

0168 



1 6-p o 1 e 
16-po 1 e 
8-pole 
8-po 1 s 

8-po 1 e 
8-pole 

8--po 1 e 

8-po 1 e 
8-pole 

14-pole 

14-pole 

14-pole 
16-po 1 e 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
I C Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



S T U D E R <01> 90/0: 



DS VU PANEL BOARD 2CH 



PL 1.727.928.00 PAGE i 



IND. POS. NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF 



CER= Ceramic/ EL= Electrolytic/ PETP= Polyester/ SI= Silicon/ 

MF= Metal Film/ PCerm= Potentiometer Cermet/ 

MANUFACTURER: GI= General Instruments/ Mot= Motorola/ ST= STUDER 
NS= National Semiconductor/ Ra= Raytheon 



ORIG 89/04/20 <01> 90/01/11 



D E R 



(01) 90/01/11 d: 



VU PANEL BOARD 2CH 



.00 PAGE 



STUDER A807 MKII 



VU-PANEL BOARD (2CH) 1.727.928.82 






|(0) 12.08.91 yth 


(D 




0 


0 


L 








A 807 UUK GRP 32 


PAGE 1 OF 4 




UU-PANEL BOARD 2CH 


SC 


1 .727.928-82 



1 (0) 12.08.91 Uth 


(D 




0 










A 807 UUK GRP 92 
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UU-PANEL BOARD 2CH 


SC 


1 .727.928-82 



7/141 




VU-PAWEL BOARD (2CH) 1.727.928.82 



dyD 





@ 12.08.91 Uth 








0 
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UU-PANEL BOARD 2CH 


SC 


1.727.928-82 



@ 12.08.91 Uth 


i 


■(D 


C 


0 










A 807 UUK GRP 92 
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UU-PANEL BOARD 2CH j SC 


1 .727.928-82 



7/M2 




IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MABUF 



R. . . .74 

R. . . .75 
R. . . .76 

R 77 

R. . . .78 

R 79 

H. . . .80 

R 81 

R 82 

R 83 

R. . . .84 

R 85 

R. . . .86 

R 87 

R. . . .88 
R. . . .89 
R. . . .90 
R. . . .91 
R .... 92 
R. . . .93 

R 94 

R. . . .95 

R 96 

R 97 

R 98 

R 99 

R. . .100 
R. . . 101 
R. . .102 
R. . .103 
R. . .104 
R. . .105 
R. . .106 
R. . . 107 
R. . .108 
R. . . 109 
R. . .110 



57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3473 

57.11.3472 

57.11.3473 

57.11.3472 

57.11.3473 

57.11.3472 
57.11.3332 
57.11.3682 
57.11.3103 

57.11.3473 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3682 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3473 
57.11.3332 
57.11.3391 
57.11.3332 
57.11.3391 



10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhni 
10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
47 kOhra 
4.7 kOhm 
47 kOhra 
4.7 kOhra 
47 kOhra 

4.7 kOhm 
3.3 kOhra 

6.8 kOhm 
10 kOhra 
47 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhra 

3 . 3 kOhm 
6.8 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhm 
47 kOhra 
47 kOhm 
47 kOhra 
47 kOhra 
47 kOhra 
47 kOhra 
47 kOhra 
47 kOhm 
3.3 kOhra 
390 Ohm 
3.3 kOhra 
390 Ohm 



IX/ 0.25W/ MF 
XV., 0.25Wy MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W, MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25», MF 
XX, 0.25H/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W, MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W, MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 



S T U D E R 



(00) 91/08/12 GP VU PANEL BOARD 2CH 



PL 1 .727.928.82 PAGE 



IBD. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF 



R...111 57.11.3332 
R. . . 112 57.11.3332 
R. . .113 57.11.3391 
R...114 57.11.3332 
R. . . 115 57.11.3332 
R...116 57.11.3391 
R. . .117 57.11.3102 
R. . .118 57.11.3102 



3.3 kOhra 
3.3 kOhm 
390 Ohm 
3.3 kOhra 
3.3 kOhra 
390 Ohm 
1 kOhra 
1 kOhm 



XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25W^ MF 
XX, 0.25W/ MF 
XX, 0.25H, MF 
XX, 0.25H/ MF 
XX, 0.25M, MF 
XX, 0.25H, MF 



XB 1 

XB 2 

XB 3 

XB 4 



53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 



Bulb Socket 
Bulb Socket 
Bulb Socket 
Bulb Socket 



XIC. . . 1 
XIC. . .2 
XIC. . .3 
XIC. . .4 
XIC. . .5 
XIC. . .6 
XIC. . .7 
XIC. . .8 
XIC. . .9 
XIC. .10 
XIC. .11 
XIC. .12 
XIC. .13 
XIC. .14 
XIC. .15 
XIC. .16 
XIC. . 17 
XIC. .18 
XIC. .19 
XIC. .20 
XIC. .21 
XIC. .22 



53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 
53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 

53.03.0168 
53.03.0166 
53.03.0168 
53.03.0166 
53.03.0166 
53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 
53.03.0167 
53.03.0167 
53.03.0167 
53.03.0167 

53.03.0167 

53.03.0168 



16-po 1 i 
16-poll 




16-po 1 1 
8-po li 
16-po 1 ' 
8-po 1 I 
8-po 1 I 
8-po 1 I 
8-po 1 1 
14-poll 
14-po 1 1 
14-po 1 I 

14-po 1 I 
16-poll 



IC Socket 
IC Sock et 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC So c k et 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



S T U D E R (00) 91/08/12 GP VU PANEL BOARD 2CH 



PL 1 .727.928.82 PAGE 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANU] 



CER= Ceramic/ EL= Electrolytic/ PETP= Polyester/ SI= Silicon/ 

MF= Metal Fi 1*/ PCerra= Potentiometer Cermet/ 

MANUFACTURER: GI= General Instruments/ Mot= Motorola/ ST= STUDER 
NS= National Semiconductor/ Ra= Raytheon 



ORIG 91/08/12 



STUDER 



<00) 91/08/12 GP VU PANEL BOARD 2CH 



PL 1.727.928.82 PAGE 




STUDER A807MKS! 




VU-PANEL BOARD MONO 1.727.938.00 




CH 1 



J04-07^ 

J04-08i>-i 



J04-09^ 
J04- 10l>~! 



IC15 
, RC4559 



R10B Xr 
J47k 



C38 I 
l8nF I 



7Q-LUINB1 ■ 



^ J0B-07 



J0S-8 



J04- llS>- 

J04- 12j>~^ 
J04- 13^ 



' A-LUOUDl 4-niC35 



IC15 key 
RC4559 

V 1 B-LUOUBl 





e C39 F" 

Jen. Lm 



1-^ J05-09 

1-^ J05- 10 



'r-4 J05” 11 
4 J05-12 



J05- 13 





|@ 12.07.89 DS 


(D 05.03.90 DS 


0 15.11.90 DS 


0 


0 








A 807 GR 92 1 


PAGE 1 OF 2 


^Typ[i^ 


UU-PANEL BOARD MONO 1 


set- 


1.727.938-00 



(0) 12.07.89 DS 


0 05.03.90 DS 


0 15.11.90 DS 


0 


0 


□ 






A 807 GR 92 


PAGE 2 OF 2 




UU-PANEL BOARD MONO 


SCI- 


1 .727.938-00 



7/145 




STUDER A807 MKII 



VU-PANEL BOARD MONO 1.727.938.00 



IHD. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




B. . 




51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 




<01> 


R. . 


. .14 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






B. . 


. .2 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 






R. . 


. . 15 


57.11.3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 


















<00) 


R. . 


. .16 


58.01.8203 


20 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






C. . 


. .1 


59.22.5220 


22 uF 


- 20 % 25 V EL 




<03r> 


R. . 


. .16 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






c. . 


. .2 


59.22.5220 


22 uF 


-20X 25 V EL 






R. . 


. .17 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .3 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




<00) 


R. . 


. .18 


58.01.8203 


20 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






c. . 


. .4 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 10 V EL 




<01) 


R. . 


. .18 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






c. . 


. .5 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 10 V EL 






R. . 


. .19 


57.11.3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .6 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .20 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%./ 0.25W/ MF 






c. . 


. .7 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 






R. . 


. .21 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .8 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. .22 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.12 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .23 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.13 


59.22. 8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .24 


57.11.3182 


1.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.14 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .25 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.15 


59.22. 5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .26 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.16 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .27 


57.11.3153 


15 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.17 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .28 


57.11.3751 


750 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.18 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .29 


57.11.3202 


2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.24 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .30 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.25 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .31 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.26 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .32 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.t7 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .34 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.28 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. .65 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 






c. . 


.29 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. .66 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.30 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .67 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.31 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


.68 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.34 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


. .69 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.35 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


.70 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.38 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


.71 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.39 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


.72 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.40 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


.73 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.41 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 






R. . 


.76 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.43 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


.80 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.44 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 






R. . 


. .82 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%, 0.25W/ MF 




















R. . 


.84 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. .1 


50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 






R. . 


.86 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. .2 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.87 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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S T U 


D E 
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IND. 


POS. 


NO. 


PART NO, 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




D. . . 


. .3 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.88 


57.11.3682 


6.8 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . . 


.4 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.89 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . . 


. .5 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 






R. . 


.90 


57.11.3473 


47 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . 


.91 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .1 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


.98 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.2 


50.04. 2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


.99 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .3 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


100 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.4 


50.04. 2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


101 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .5 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


102 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .6 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


105 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.8 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




R. . 


106 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


107 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.18 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 




R. . 


108 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.19 






not used 






R. . 


109 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.23 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


110 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.24 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




R. . 


111 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.25 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 
































W. . 


. . 1 


57.11.3000 




Bridge 






IC. . 


. .1 


50.17.1595 


74 HC 595 


8-bit Shift Register tri 






W. . 


. .2 


57.11.3000 










IC. . 


. .3 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


















IC. . 


.4 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




XB. . 


. . 1 


53.04.0107 




Bulb Socket 






IC. . 


.5 


50.05.0199 


LM 324 


Quad Op. Amp. 


NS/ Mot 




XB. . 


. .2 


53.04.0107 




Bulb Socket 






IC. . 


. .9 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 


















IC. . 


.10 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




XIC. 


. . 1 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.12 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




XIC. 


. .3 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.13 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




XIC. 


. .4 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.15 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 




XIC. 


. .5 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.16 


50.17.1010 


74 HC 10 


Triple 3-Input NAND Gate 






XIC. 


. .9 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.17 


50.17.1000 


74 HC 00 


Quad 2-Input NAND Gate 






XIC. 


.10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.18 


50.17.1010 


74 HC 10 


Triple 3-Input NAND Gate 






XIC. 


.12 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.22 


50.06.0596 


74 LS 596 


8-bit Shift Register o.c 






XIC. 


.13 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 




















XIC. 


.15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






J. . . 


.1 


54.01.0299 


13-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




XIC. 


.16 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






J. . . 


.2 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




XIC. 


.17 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






J. . . 


.3 


54.01.0263 


7-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




XIC. 


.18 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






J. . . 


.4 


54.01.0299 


13-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 




XIC. 


.22 


53.03.0168 


16-Pole 


IC-Socket 






J. . . 


.5 


54.01.0299 


13-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 
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IKD. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




ME. . 


. .1 


1.727.360.01 




VU Meter 




CER= C 




o/ EL = 


Electrolytic/ 


PETP= Polye 


eter/ SI= Silicon/ 


















MF= Metal : 


’ilm/ PC 


:erm= Potentiom 


eter Cermet 








HP. . 


. .1 


43.01.0108 


1 pcs 


ESE Warning label 




MANUFACTURER: GI= 


General Instruments/ Mot= 


Motorola/ ST= STUDER 






MP. . 


. .2 


53.03.0221 


13 pcs 


2-pole LED Socket 








NS= 


National Semic 




Ra= Raytheon 






MP. . 


. .3 


1.011.235.03 


1 pcs 


Push button case 3* 




















MP. . 


. .4 


1.011.235.04 




Push button case 4* 




















MP. . 


. .5 


1.011.235.23 




Conductive rubber 3* 




















MP. . 


. .6 


1.011.235.24 


2 pcs 


Conductive rubber 4* 




















MP. . 


. .7 


1.011.235.29 


9 pcs 


Bolt 




















MP. . 


. .8 


1.011.235.30 


9 pcs 


Push button 14*5 




















MP. . 


. .9 


1.011.235.32 


3 pcs 


Calotte red 




















MP. . 


.10 


1.011.235.33 


6 pcs 


Calotte yel 




















MP. . 


.11 


1.011.235.35 


2 pcs 


Dummy push button 19*5 




















MP... 


.12 


1.727.362.93 


1 pcs 


L-LST Command Panel Board 




















MP. . 


.13 


1.727.938.10 




No. Label 




















MP. . 


.14 


1.727.928.11 




VU PANEL PCB 




















MP. . 


.15 


1.727.925.93 


1 pcs 


L-LST VU PANEL BOARD 




















P. . . 


. . 1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


















P. . . 


. .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 


















Q. . . 


. .1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




















Q. . . 


. .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




















Q. . . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 




















R. . . 


. .1 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


. .2 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


. .5 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


. .6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


. .7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


. .8 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


. .9 


57.11.3474 


470 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


.10 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


.11 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


.12 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 




















R. . . 


.13 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25Wy MF 


















<00> 


R. . . 


.14 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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UU-PANEL BOARD MONO 




1 .727.938-82 



(0) 12.08.91 Ulth 


(D 


(D 


0 


0 










A 807 GR 92 


PAGE 1 OF 2 


PTypny 


UU-PANEL BOARD MONO 


SC 


1.727.938-82 



7/149 



STUDER A807 MKII 



VU-PANEL BOARD MONO 1 .727.938.82 



IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




B. . 


. . 1 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 




R. . 


.10 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






B. . 


. .2 


51.02.0144 


6 V 


0.03 A Lamp 




R. . 


.11 


57.11. 3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 


















R. . 


.12 


57.11. 3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






C. . 


. .1 


59.22.5220 


22 uF 


- 20 % 25 V EL 




R. . 


.13 


57.11.3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. . 2 


59.22.5220 


22 uF 


- 20 % 25 V EL 




R. . 


.14 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .3 


59.06.0683 


68 hF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.15 


57.11.3203 


20 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .4 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 10 V EL 




R. . 


.16 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






c. . 


. .5 


59.22.3101 


100 uF 


-20% 10 V EL 




R. . 


. 17 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .6 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.18 


58.01.8503 


50 kOhm 


10%/ 0.5 W/ PCerm 






c. . 


. .7 


59.34.2220 


22 pF 


10% 50 V CER 




R. . 


.19 


57.11. 3203 


20 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. .8 


59.06.0105 


1 uF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.20 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.12 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.21 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. 13 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.22 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.14 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.23 


57.11.3151 


150 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.15 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.24 


57.11.3182 


1.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


. 16 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.25 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.17 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.26 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.18 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.27 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.24 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.28 


57.11.3751 


750 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.25 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.29 


57.11.3202 


2 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.26 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.30 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W, MF 






c. . 


.27 


59.22.5220 


22 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.31 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.28 


59.06.0683 


68 hF 


10% 50 V PETP 






.32 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.29 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.34 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.30 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.65 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.31 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.66 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.34 


59.22. 8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.67 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.35 


59.22.8229 


2.2 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.68 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.38 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.69 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.39 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.70 


57.11. 3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.40 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.71 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.41 


59.22.6100 


10 uF 


-20% 25 V EL 




R. . 


.72 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.43 


59 . 06 . 0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.73 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.44 


59.06.0683 


68 nF 


10% 50 V PETP 




R. . 


.76 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.45 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R. . 


.80 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.46 






not used 




R. . 


.82 


57 .11. 3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






c. . 


.47 


59.45.4101 


100 pF 


10% 50 V CER 




R. . 


.84 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




c. . . 


.48 






not used 




R. . . 


.86 


57.11.3472 


4.7 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 


















R. . . 


.87 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 




50.04.0512 


1N5818 


30 V Schottky 




R. . 


.88 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . . 


. .2 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 


.89 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . . 


. .3 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . 


.90 


57.11. 3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . . 


. .4 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . . 


.91 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






D. . 


. .5 


50.04.0125 


1N4448 


50 V SI 




R. . 


.98 


57.11.3103 


10 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 




















.99 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. 


. . 1 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 


R. . 


100 


57.11.3473 


47 kOhra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .2 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. . . 


101 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .3 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. . . 


102 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .4 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. . . 


105 


57.11.3473 


47 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. 


. .5 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 


R. . 


106 


57.11.3473 




1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .6 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. . . 


107 


57.11. 3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


. .8 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 


GI 




108 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.17 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. . . 


109 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.18 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 


GI 


R. . . 


110 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.19 






not used 




R. . . 


111 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.23 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. . . 


117 


57.11.3102 




1%/ 0.25W/ MF 






DL. . 


.24 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 


R. . . 


118 


57.11.3102 


1 kOhra 








DL. . 


.25 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


GI 




























W. . . 


. . 1 


57.11.3000 










IC. . 


. . 1 


50.17.1595 


74 HC 595 


8-bit Shift Register tri 




w. . . 


. .2 


57 .11. 3000 










IC. . 


. .3 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 
















IC. . 


. .4 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


XB. . 


. . 1 


53.04.0107 










IC. . 


. .5 


50.05.0199 


LM 324 


Quad Op. Amp. 


NS/ Mot 


XB. . 


. .2 


53.04.0107 










IC. . 


. .9 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS Analog Switch 


Mot 
















IC. . 


.10 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


XIC. 


. . 1 


53.03.0168 










IC. . 


.12 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


XIC. 


. .3 


53.03.0166 










IC. . 


.13 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


XIC. 




53.03.0166 










IC. . 


.15 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra 


XIC. 


. .5 


53.03.0167 


14-Pole 








IC. . 


.16 


50.17.1010 


74 HC 10 


Triple 3-Input HAND Gate 




XIC. 


. .9 


53.03.0168 


16-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.17 


50.17.1000 


74 HC 00 


Quad 2-Input NAND Gate 




XIC. 


. 10 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.18 


50.17.1010 


74 HC 10 


Triple 3-Input NAND Gate - 




XIC. 


.12 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






IC. . 


.22 


50.06.0596 


74 LS 596 


8-bit Shift Register o.c 




XIC. 


.13 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 


















XIC. 


.15 


53.03.0166 


8-Pole 


IC Socket 






J. . . 


. .1 


54.01.0299 


13-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. 


. 16 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 
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IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS. 


■ NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF 




J. . . 


. .2 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. 


. . 17 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






J. . . 


. .3 


54.01.0263 


7-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. 


. 18 


53.03.0167 


14-Pole 


IC Socket 






J. . . 


. .4 


54.01.0299 


13-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 


XIC. 


.22 


53.03.0168 


16-Pole 


IC-Socket 






J. . . 


. .5 


54.01.0299 


13-Pole 


CIS Socket Strip 


AMP 
















ME. . 


. .1 1 


.727.360.01 




VU Meter 


















MP. . 


. .1 


43.01.0108 


1 pcs 


ESE Warning label 


















MP. . 


. .2 


53.03.0221 


13 pee 


2-pole LED Socket 


















MP. . 


. .3 1 


.011.235.03 


1 pcs 


Push button case 3* 


















MP. . 


. .4 1 


.011.235.04 


2 pee 


Push button case 4* 


















MP. . 


. .5 1 


.011.235.23 


1 pcB 


Conductive rubber 3* 


















MP. . 


. .6 1 


.011.235.24 


2 pcs 


Conductive rubber 4* 


















MP. . 


. .7 1 


.011.235.29 


9 pcs 


Bolt 


















MP. . 


. .8 1 


.011.235.30 


9 pcs 


Push button 14*5 


















MP. . 


. .9 1 


.011.235.32 




Calotte red 


















MP. . 


. 10 1 


.011.235.33 


6 pcs 


Calotte yel 


















MP. . 


.11 1 


.011.235.35 


2 pcs 


Dummy push button 19*5 


















MP. . 


. 12 1 


.727.362.93 


1 pcs 


L-LST Command Panel Board 


















MP. . 


.13 1 


.727.938.10 




No. Label 


















MP. . 


.14 1 


.727.928.11 


1 pc 0 


VU PANEL PCB 


















MP. . 


.15 1 


.727.925.93 


1 pcs 


L-LST VU PANEL BOARD 


















P. . . 


. .1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 
















P. . . 


. .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 


AMP 
















Q. . . 


. .1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 


















Q. . . 


. .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 


















Q. . . 


. .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547B/ BC550B NPN 


















R. . . 


. .1 


57.11.3391 


390 Oh« 


1%/ 0.25W/ MF 


















R. . . 


. .2 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W, MF 




CER= Cerami 


c/ EL = 


Electrolyti c/ 


PETP= Polye 


ster/ SI= Silicon/ 






R. . . 


. .5 


57.11.3391 


390 Ohra 


1%/ 0.25W/ MF 




MF= Metal I 


■ilm/ PC 


erm= Potentio 










R. . . 


. .6 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W, MF 




MANUFACTURER: GI= 


General Instr 










R. . . 


. .7 


57.11.3391 


390 Ohm 


1%/ 0.25W/ MF 






NS= 


National Semi 










R. . . 


. .8 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 


















R. . . 


. .9 


57.11.3474 


470 kOhm 


1%/ 0.25W/ MF 
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S T U 


D E R 


<00> 


91/08/12 GP 


VU PANEL BOARD MONO PL 1.727.938.82 


PAGE 3 


STUDER 


<00> 


91/08/12 GP 


VU PANEL BOARD MONO PL 1.727.938.82 


PAGE 6 



7/151 



IC 

74HC595 

74LS596 



READY 

INPUT 

SYNC 
REPRO 
UNCAL IN 
UNCAL OUT 



READY 
INPUT 
SYNC 
REPRO 
UNCAL IN 
UNCAL OUT 



READY 
INPUT 
SYNC 
REPRO 
UNCAL IN 
UNCAL OUT 



:o 

iL IN 

iL OUT 



m 



UU-PANEL BOARD 4CH 
















VU-PANEL BOARD (4CH) 1.727.945.00 



IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS 




DL. 


. .42 


50.04.2500 


MV5352 


LEB yel D=5 ram 






GI 




R. . 




DL. 


. .43 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 mm 






GI 




R. . 




DL. 


. .44 


50.04.2500 


MV5352 


LED yel D=5 rara 






GI 




R. . 




DL. 


. .45 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 






GI 


<00> 


R. . 




DL. 


. .46 


50.04.2115 


MV5752 


LED red D=5 mm 






GI 


<01) 


R. . 




DL. 


. .47 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


mm 




GI 




R. . 




DL. 


. .48 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


mm 




GI 


<00) 


R. . 




DL. 


. .49 


50.04.2119 


MV57124 


LED red 6.35*3.81 


mm 




GI 


<01) 


R. . 




IC. 


. . . 1 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 


(00) 


R. . 




IC. 


. . .2 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 


<01> 


R. . 




IC. 


. . .3 


50.05.0199 


LM 324 


Quad Op. Amp. 






NSyMot 




R. . 




IC. 


. . .4 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Register 


Tri 






R. . 




IC. 


. . .5 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Regis 


ter 


Tri 






R. . 




IC. 


. . .6 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 




R. . 




IC. 


. . .7 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 




R. . 




IC. 


. . .8 


50.05.0199 


LM 324 


Quad Op. Amp. 






NSyMot 




R. . 




IC. 


. . .9 


50.06.0596 


74LS596 


8-Bit Shift Regis 


ter 


O.C. 






R. . 




IC. 


. .10 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Arap. 






Ra 




R . . 




IC. 


. .11 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 




R. . . 




IC. 


. .12 


50.05.0199 


LM 324 


Quad Op. Arap. 






NSyMot 




R. . 




IC. 


. .13 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Regis 


ter 


Tri 






R. . 




IC. 


■ 


50.17.1595 


74HC595 


8-Bit Shift Regis 


ter 


Tri 






R. . 




IC. 


. .15 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 




R. . 




IC. 


. . 16 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 






Ra 




R. . 




IC. 


. .17 


50.05.0199 


LM 324 


Quad Op. Amp. 






NSyMot 




R. . 




J. . 


. . .1 


54.01.0237 


20-Pole 


CIS Socket Strip 






AMP 




R. . 




J. . 


. . .2 


54.01.0298 


4-Pole 


CIS Socket Strtp 










R. . 




ME. 


...1 


1.727.360.01 




VU Meter 






ST 




R. . 




ME. 


. . .2 


1.727.360.01 




VU Meter 






ST 




R. . 




ME. 


. . .3 


1.727.360.01 




VU Meter 






ST 




R. . 




ME. 


. . .4 


1.727.360.01 




VU Meter 






ST 




R. . . 




MP. 


. . . 1 


43.01.0108 


1 pce 


ESE Warning label 










R. . . 




MP. 


. . .2 


53.03.0221 


36 pc 8 


2-pole LED Socket 








<00> 


R. . 




















<01> 


R. . 


S T U 


D E 


R <01 


90/01/11 DS 


VU PANEL 


30ARD 4CH 


PL 


.727.945.00 


PAGE 3 




R. . 




















<00> 


R. . 




















<01) 


R. . 




















<00> 


R. . . 




















<01> 


R. . 
R. . . 
R. . 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




R. . 
R. . 

R. . 




MP. 


. . .3 


1.011.235.04 


8 pcB 


Push Button Case 


4* 








R. . . 
R. . . 

R. . . 




MP. 


. . .4 


1.011.235.24 


8 pea 


Conductive Rubber 


4* 








R. . . 




MP. 


. . .5 


1.011.235.29 


24 pc8 


Bolt 










R. . . 




MP. 


... 6 


1.011.235.30 


24 pcs 


Push Button 14*5 










R . . . 




MP. 


. . .7 


1.011.235.32 


12 pce 


Calotte RED 














MP. 


. . .8 


1.011.235.33 


12 pcs 


Calotte TEL 










R 




MP. 


. . .9 


1.011.235.35 




Dummy Push Button 


19*5 








r" ' ' 




MP. 


. . 10 


1.727.362.93 


4 pcs 


Wiring List 










R ' ' ' 




MP. 


. . 11 


1.727.945.10 


1 pce 


No. Label 














MP. 


. . 12 


1.727.945.11 


1 pce 


VU PANEL PCB 










R. . . 




P. . 


. . .1 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 




R. . . 
R. . . 




P. . 


. . .2 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 








P. . 


. . .3 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 




r" ' ' 




P. . 


. . .4 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 




R ' ' 




P. . 


. . .5 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 




r' ' ' 




P. . 


. . .6 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 




R. . . 




P. . 


. . .7 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 




R. . . 




P. . 


. . .8 


54.02.0320 




Plug 2. 8*0. 8 






AMP 


<00> 


R. . . 




Q. . 


. . .1 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






<01> 


R. . . 

R. . . 




Q. . 


. . .2 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






<00> 


R. . . 




Q. . 


. . .3 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






<01> 


R . . . 




Q. . 


. . .4 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






R. . . 




Q. . 


. . .5 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






<00> 


R. . . 




Q. . 


. . .6 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






<01) 


R. . . 




Q. . 


. . .7 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 






R . . . 




Q. . 


. . .8 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 








R. . . 




Q. . 


. . .9 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 












Q. . 


. . 10 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 








r" ' ' 




Q. . 


. .11 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 








R 




Q. . 


. . 12 


50.03.0436 


BC237B 


BC547By BC550B 


NPN 








R. . . 




R. . 


. . .1 


57.11.3391 


390 Ohm 


IXy 0.25Wy MF 










R. . . 
R. . . 




R. . 


. . .2 


57.11 .3391 


390 Ohm 


IXy 0.25Wy MF 










R. . . 




R. . 


. . .3 


57.11.3391 


390 Ohra 


IXy 0.25Wy MF 










R . . . 




R. . 


. . .4 


57.11.3391 


390 Ohm 


IXy 0.25Wy MF 










R. . . 


S T U 


D E 


R <01 


> 90/01/11 DS 


VU PANEL : 


BOARD 4CH 


PL 


1.727.945.00 
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R. . . 

R. . . 
R. . . 






















XB. . 






















XB. . 






















XB. . 






















XB. . 






















XB. . 






















XB. . 






















XB. . 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 




XB. . 



57.11.3391 
57.11.3272 
57.11.3474 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3203 
57.11.3203 
57.11.3822 
57.11.3203 
58.01.8203 
58.01.8503 
57.11.3153 
58.01.8203 
58.01.8503 
57.11.3203 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3151 
57.11.3182 
57.11.3472 
57.11.3153 
57.11.3153 
57.11.3751 
57.11.3202 
57.11.3332 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 • 
57.11.3272 
57.11.3474 
57.11.3682 



390 Ohm 

2.7 kOhm 

470 kOhm 

6.8 kOhm 

6.8 kOhni 

6.8 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhm 

8.2 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhiR 
50 kOhm 
15 kOhm 
20 kOhm 
50 kOhm 
20 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 kOhra 

150 Ohm 

1.8 kOhm 

4.7 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 

750 Ohm 

2.0 kOhm 

3.3 kOhm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 

2.7 kOhm 

470 kOhm 

6.8 kOhra 



390 

390 

390 

390 

390 

390 

390 



0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25Wy MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.25W/ MF 
0.5 Wy PCEI 
0.5 Wy PCEI 
0.25Wy MF 
0.5 Wy PCEI 
0.5 Wy PCEI 
0.25W, MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 



.62 

.63 

.64 



.76 

.76 

.77 



.99 

100 

101 

102 

102 

103 

104 

104 

105 

106 
106 

107 

108 
109 



XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 
XIC. . 10 

S T U D E R 



XIC. .11 
XIC. .12 
XIC. .13 
XIC. .14 
XIC. . 15 
XIC. .16 
XIC. . 17 



57.11.3682 

57.11.3682 

57.11.3203 

57.11.3203 

57.11.3822 

57.11.3203 

58.01.8203 

58.01.8503 

57.11.3153 

58.01.8203 

58.01.8503 

57.11.3203 

57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3332 

57.11.3151 

57.11.3182 

57.11.3472 

57.11.3153 

57.11.3153 

57.11.3751 

57.11.3202 
57.11.3332 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3272 
57.11.3474 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11. 3682 

57.11.3203 
57.11.3203 
57.11.3822 
57.11.3203 
58.01.8203 
58.01.8503 
57.11.3153 
58.01.8203 
58.01.8503 
57.11.3203 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3151 
57.11.3182 
57.11.3472 
57.11.3153 
57.11.3153 
57.11.3751 

57.11.3202 
57.11.3332 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3391 
57.11.3272 
57.11.3474 
57.11.3682 
57.11.3682 
57.11.3682 

57.11.3203 
57.11.3203 
57.11.3822 
57.11.3203 
58.01.8203 
58.01.8503 
57. 11'. 3153 
58.01.8203 
58.01.8503 
57.11.3203 
57.11.3103 
57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3151 
57.11.3182 
57.11.3472 
57.11.3153 
57.11.3153 
57.11.3751 
57.11.3202 
57.11.3332 
57.11.3391 
57.11.3391 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.04.0107 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 

53.03.0168 
53.03.0168 
53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0167 

53.03.0168 
53.03.0166 



6.8 kOhm 

6.8 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhm 

8.2 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhm 
50 kOhm 
15 khhm 
20 kOhm 
50 kOhm 
20 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 

3.3 kOhm 
150 Ohm 

1.8 kOhm 

4.7 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhra 

750 Ohm 
2.0 kOhm 
3.3 kOhm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 

2.7 kOhm 
470 kOhm 

6.8 kOhm 
6.8 kOhra 

6.8 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhm 

8.2 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhra 
50 kOhra 
15 kOhm 
20 kOhm 
50 kOhm 
20 kOhm 
10 kOhra 
10 kOhm 

3.3 kOhra 
150 Ohm 

1.8 kOh* 

4.7 kOhm 
15 kOh* 
15 kOhm 

750 Ohm 
2.0 kOhm 
3.3 kOhm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohra 
390 Ohm 
390 Ohra 
390 Ohm 

2.7 kOh* 
470 kOhm 

6.8 kOhra 
6.8 kOh* 

6.8 kOhra 
20 kOhm 
20 kOhm 

8.2 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhm 
50 kOhra 
15 kOhm 
20 kOhm 
50 kOhm 
20 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhra 

3.3 kOhm 
150 Ohra 

1.8 kOhm 
4.7 kOhra 

15 kOhm 
15 kOhm 
750 Ohm 
2.0 kOhm 
3.3 kOhm 
390 Ohm 
390 Ohm 



J-Pole 

l-Pole 

)-Pole 

i-Pole 



SPECIFICATIONS./ EQUIVALENT 



0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.5 Wy PCE 
0.5 Wy PCE 
0.25Wy MF 
0.5 Wy PCE 
0.5 Wy PCE 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25W/ MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25W, MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.5 Wy PCE 
0.5 Wy PCE 
0.25Wy MF 
0.5 Wy pce: 
0.5 Wy PCE 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25W, MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.5 Wy PCEI 
0.5 Wy PCEI 
0.25Wy MF 
0.5 Wy PCEI 
0.5 Wy PCEI 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 
0.25Wy MF 



IX, 

Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 
Lamp holder 

IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



<01> 90/01/11 DS VU PANEL BOARD 4CH 



.727.945.00 PAGE 



53.03.0166 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0168 

53.03.0166 

53.03.0166 

53.03.0168 



8-Pole 

14-Pole 

16-Pole 

16-Pole 

8-Pole 

8-Pole 

14-Pole 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 
IC Socket 



CER=Ceramicy EL=Electrolyti 
MF=Metal Filmy PCerm=Pot. C 
MANUFACTURER: AMPy GI=Gener 
NS=National S 



:y PETP=Pol 
il Instrura< 



ST=STUDER 
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<01> 90/01/11 DS VU PANEL BOARD 4CH 



PL 1.727.945.00 PAGE 



ORIG 88/09/08 
S T U D E R 



il> 90/01/1 
90/01/11 ] 



VU PANEL BOARD 4CH 



.727.945.00 PAGE 
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STUDER A807 MKII 





STUDER A807 MKII 



TIME CODE PROCESSOR BAORD 1.727.710.20 




iHCLK ENABLI 



TD-C307KI 

-t> 1Q3 



h11 

D 



T-TCOUDL 
1Q8 



TP3 

o 

6U 



-L CSTCIA 
A 112-^ 



TP1 

^6A 





LI 






C10 


22UH 


■ ^C17 


C16 


:100N 


3E 


4=100Nt 


^22U 


3E 


1F+5VMPU 
lC4<J-#~ 









vcc 




P20 




DO 


P21 




D1 


P22 




D2 


P23 




D3 


P24 




D4 


P25 




D5 


P26 




D6 


P27 




D7 


P50 






P51 




AO 


P52 




A1 


P53 




A2 


P54 




A3 


P55 




A4 


P56 




A5 


P57 


IC4 


A6 




6303 


A7 


P60 


5E 


A0 








P62 




AlO 


P63 




All 








P65 




A13 


P66 




A14 


P67 




A15 


MPO 




RD 


MPl 




WR 


BA 




R/W 


STBY 




LIR 






NHI 


XTAL 










RES 


EXTAL 










E 




vss vss 





AO 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AS 

A9 

AlO 

AH 

A12 

A13 

A14 

A15 



32 






VDD 


VDD 


VDD 


AO 




DO 


A1 




D1 


A2 




D2 


RS 


IC17 


D3 


NC 


TCIA 


D4 


NC 


2U 


D5 


R/W 




D6 


CS 




D7 


SYSCLK 






NC 




NC 






TCVAL 


iic 




UP/DWN 


NC 




SYNC 


NC 




IRQ/DFR 


RST 




EN2 


E 




ENl 


NC 




NC 


TC 




TCDATA 


MOT/INT 




TCCLK 


1 GND GND 


GND GND 



g; 



T 



D 

+5V 







8 




) 1 ^ 


VCC 

CT RESl 

SENIN 

iqa 


C7 

= 2U2 
6Q 


1R4 

JlOK 


1 

D 


6Q 2 


7705 

RESIN REF 

6S 
GND 



i: 




3U 

o 

TP4 



AO 


10 


A1 


9 


A2 


0 


A3 


7 


A4 


6 


A5 




A6 


4 


A7 


3 


AB 


25 


A9 


24 


AlO 


21 


All 


23 


A12 


2 



TP5 



AO 


10 


A1 


9 


A2 


8 


A3 


7 


A4 


6 


A5 


5 


A6 


/ 


A7 




A8 


25 


A9 


24 


AlO 


21 


All 


23 


A12 


2 


A13 


26 


A14 


27 



AO 


VCC 




A1 






A2 






A3 


IC12 


QO 


A4 27C256 


Q1 


A5 

A6 


4G 


Q2 


A7 




Q3 


A0 




Q4 


A9 




Q5 


AlO 




Q7 


All 




A12 






A13 






A14 






VPP 






CE GND 


OE 






VDD 




AO 






A1 






A2 






A3 




I/OO 


A4 




I/Ol 


A5 




1/02 


A6 




1/03 


A7 




1/04 


AB 




1/05 


A9 




1/06 


MO 




1/07 


All 






A12 


ICl 




CEl 


5565 




6G 






GND 


R/W 






D7 


2 


D6 


3 


D5 


4 


D4 


5 


D3 


6 


D2 


7 


D1 


8 


DO 


9 



ll| 


ID 


CLK 


IQ 


2D 




2Q 


3D 






4D 


IC14 


4Q 


5D 


HCT574 


E3 


BD 


4N 


6Q 


7D 




7Q 


BD 


OC 


8Q 



T 




DO 


QO 


01 


Q1 


D2 


IC9 Q2 


D3 


HCT573 Q3 


04 


4Q 


D5 


Q5 


D6 


Q6 


D7 


Q7 




OE 





BI 




BO 


Cl 


IC15 


CO 


DI 


4504 


DO 


El 


4U 


EO 


FI 




FO 


MODE 




1 


VSS 






1 

D +15V 


+5V j 




1 


16 




1 VCC VDD 1 


AI 




AO 


BI 




BO 


Cl 


ICIO 


CO 


DI 


4504 


DO 


El 


5U 


EO 


FI 




FO 


MODE 







VSS 






. NC 

14CSTCIA 

1J9 

13 IPORTl 
Y2 9—<] 1C9 
12 IP0RT2 
“ " ice 



HCTOO 

+5V 5L 









C3 

lOON 

6Q 





0-RS ^2 I . 



TX-EXT-DISP I 
1D1I> 



IJeT 



I 

^bd-tcled-off|^"'|J 

.no,. 

TC-LED-COM 

1E3^ 

I -Hc}< 

iKBD-TCLED-ON I "'=1 
I 1041^ N 

RXOUT r-P& F 
lE2t> J 2 ' 

0™RS232 I 3^ 






memory 


MAP 


ROM 


8000H 


RAM 


6000H 


TCRWU 


5000H 


OPORTl 


4000H 


IP0RT2 


3000H 


IPORTl 


2000H 


TCIA 


lOOOH 



K1™SW iSK 

4AE 




TXOUT 

IDIO— 



-+ 



LjIT 



@ 18.08.89 HAR/GBU 


@ 13. 11 .90 DS 


O O 


O 


1 1 


TIME CODE SECTION A807 GR70 


PAGE 1 OF 1 


STUDER 


TC PROCESSOR BOARD 


SC 


1.727.710.20 



7/191 




& ("Try ® 









STUDER A807 MKII 



TIME CODE READ-WRITE UNIT 1.820.721.86 



IBD. POS.NO. PART HO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF . IND. POS.NO., PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MAHUF . 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



1 59.26.2100 

2 59.26.2100 

3 59.05.1332 

4 59.06.0683 

5 59.06.0683 



.8 59.05.2151 

.9 59. 18.0102 

10 



14 59.06.0683 

15 59.26.5479 

16 59.06.0222 

17 59.34.4221 

18 59.06.0683 

19 59.06.0103 

20 59.05.2472 

21 59.26.0470 

22 59.05 .1102 

23 59.06.0104 

24 59.06.0474 

25 59.26.2100 

26 59.26.5479 

27 59.06.0103 

28 59.06.0474 

29 59.26.0470 

30 59.06.5105 

31 

32 59.06.5102 

33 59.05.1332 

34 59.26.1220 

35 

36 59.06.0332 

37 59.06.0473 



10 uF 
10 uF 
3.3 nF 
68 nF 
68 nF 
Dt UB«d 
at used 
150 pF 
65 pF 

at u B ©d 

68 nF 
4.7 uF 
2.2 nF 
220 pF 
68 nF 
10 nF 
4 . 7 nF 
47 uF 
1 nF 
100 nF 
470 nF 
10 uF 




3.3 nF 
22 uF 



20 %, 

20 %, 

2.5% 

10 % 



16V, 

16V, 



Sal 



Trisaer Capao i ti 



10 % 

20 %, 

10 % 

5%, 

10 % 

10 % 

2.5% 

20 %, 



25V/ Sal 



6.3V, 



10% 

20%/ 16V/ Sal 
20%/ 25V/ Sal 
10 % 



20 %/ 

5% 



6.3V. 



Sal 



10 % 



20 %/ 



,0V/ Sal 



3.3 nF 10% 

47 nF 10% 



Ph/R 

Ph/R 



Philips Nr 2222 808 01001 



Ph/Ri 



Ph, 



Ph/Ri 



Ph/Ri 



Ph/R: 



Ph/Ri 



50.03.0496 
50.03.0436 
50.03.0351 
50.03.0340 

50.03.0497 
50.03.0329 
50.03.0436 
50.03.0329 
50.03.0350 
50.03.0350 
50.03.0329 
50.03.1505 

50.03.0329 

50.03.0329 

57 .11.4101 
58.11.6203 
57 .11.4103 
57.11.4562 
57.11.4562 
57.11 .4331 
57.11 .4105 
58.11.6203 
57.11.4101 
58.11.6203 



1 .4273 

1 .4124 
1.6502 



BC560E 
BC237B 
BC327-25 
BC337-25 
BC550E 
WP 146 
BC237B 
WP 146 
J112F 
J112F 



BC547B/ BC550B 



BC547B/ BC550B 



ITT/Mot/Ph/Sii 

ITT/Ph/Si: 

ITT/«S/Ph/Si< 



ZVH 0108A 



kOh« 

kOh« 

kOha 

kOha 



' kOh« 
) kOh« 
i kOh* 



STUDER (00> 89/07/21 DUB CODE READ/WRITE UNIT 



PL 1.820.721.86 PAGE 



T U D E R <00) 89/07/21 DUB CODE READ/WRITE UNIT 



PL 1.820.721.86 PAGE 



R. . . .92 57.11 
R. . . .93 57.11 
R. . . .94 57.11 

R. . . .95 

R. . . .96 57.11 
R....97 57.11 
R. . . .98 57.11 
R. . . .99 57.11 
R...100 57.11 
R...101 57.11 
R...102 57.11 
R...103 57.11 
R...104 57.11 
R...105 57.11 
R...106 57.11 



4102 1 kOhn 

4681 680 Ohpt 

4102 1 kOhn 

not used 
4102 1 kOhm 

3242 2.4 kOha 

4105 1 MOh* 

5106 10 MOh* 

5106 10 MOh* 

5475 4.7 MOh* 

4101 100 Oh* 

5475 4.7 MOh* 

4472 4.7 kOh* 

4272 2.7 kOh* 

4270 27 Oh* 



2 % 

2 % 

2 % 



5% 

5% 

2 % 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 



T 1 1 .022.218.00 

T 2 1 .022.215.00 

T 3 1.022.221.00 



Input Transformer 1; 
Time Code Output Tr< 
Time Code HF Transfi 



St 

St 

St 



S T 



R 



:00) 89/07/21 DUB 



CODE READ/WRITE UNIT 
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IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



:ND. POS.NO. PART NO. 



,UE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



,38 

39 

.40 

41 

42 

43 
,44 
,45 
,46 

47 
.48 
49 
,50 
51 
,52 
,53 
, 54 
55 
,56 
57 



59.05.1102 
59.06.0472 
59.32.2471 
59.34.4151 

59.06.0472 

59.05.1103 
59.32.2681 
59.06.0474 
59.06.0683 

59.06.0473 
59.26.0470 
59.06.0472 
59.26.5479 

59.26.1100 

59.06.5105 

59.06.0104 

59.26.1100 

59.34.1100 
59.60.0102 



470 pF 
150 pF 
4.7 nF 
10 nF 
680 pF 
470 nF 
68 nF 
47 nF 
47 uF 
4. 7 nF 
4.7 uF 

10 uF 
1 uF 
100 nF 
10 uF 
10 pF 
1 nF 



10 % 

10 % 

5%. 

10 % 



10% 

10% 

10 % 

10% 

20 %, 

10% 

20 %, 



6.3V, 

25V. 



Sal 

Sal 



20 %, 

5% 

10 % 

20 %, 

5% 

5% 



Sal 



Chip 



Ph/Ri 

Ph/Ri 



Ph/Ri 



Ph/Ri 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



D. 

D. 

D, 



D. 

D. 



,2 



50.04.0122 

50.04.0125 

50.04.0122 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0127 

50.04.0125 

50.04.0127 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.1103 

50.04.1103 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



1N4001 
1N4448 
1N4001 
1N4448 
1N4448 
not used 
BAT 85 
1N4448 
BAT 85 
1N4448 
1N4448 
7.5 V Z 
7.5 V Z 
1H4448 
1H4448 
1S4448 



1N4002/ 1N4003/ 1N4004 
1B4002/ 1N4003- 1B4004 



Mot/GI/ Sol 
Fc/ ITT/Ph/Ses 
Mot/GI/ Sol 
Fc/ ITT/Ph/Sea 
Fc/ ITT/ Ph/ Sea 



BAS 40-02 

BAS 40-02 



BZX83C 7V5/ BZX55C 7V5/ ZPD 
BZX83C 7V5/ BZX55C 7V5/ ZPD 



Ph/Sie 

Fc/ ITT/Ph/ See 
Ph/Sie 
Fc/ITT/Ph/Sea 
Fc/ ITT/ Ph/ Sea 
5 Sea/ ITT 

5 Sea/ ITT 

Fc/ ITT/Ph/Sea 
Fc/ITT/Ph/Sea 
Fc/ ITT/Ph/Sea 



R .... 1 8 
R. ... 19 
R . . . • 20 
R. . . .21 
R. ... 22 
R. . . .23 
R. . . .24 
R. . . .25 
R . . . . 26 
R. . . .27 
R .... 28 
R. . . .29 
R. ... 30 
R. . . .31 

R 32 

R. . . .33 
R. . . .34 
R. . . .35 
R .... 36 
R. . . .37 
R. ... 38 

R 39 

R . . . . 40 
R. . . .41 

R 42 

R . . . .43 
R. . . .44 
R. . . .45 
R. . . .46 

R 47 

R 48 

R. . . .49 

R 50 

R. . . .51 

R 52 

R 53 

R. ... 54 



57.11. 4105 
57.11.4105 
57.11.4393 

57.11.5335 



57.11.4103 

57.11.3472 

57.11.3102 

57.99.0209 

57.11.4103 

57.11.4104 

57.11.4104 
57.11.4152 
57.11.4103 

57.11.4105 

57.11.4103 
57.11. 3472 
57.11.4471 
57.11.4152 

57.11. 4102 

57.11.4104 
57.11.4152 
57.11.4683 

57.11.4105 

57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4392 

57.11.4102 

57.11.4103 
57.11 .4103 
57.11.5106 
57.11.3112 
57.11.4392 






1 MOh* 
39 kOh* 
3.3 MOh* 
not used 
not used 
not used 
10 kOh* 
4.7 kOh* 
1 kOh* 

5.6 Oh« 
10 kOh* 

100 kOh* 
100 kOh* 
1.5 kOh* 
10 kOh* 
1 MOh* 
10 kOh* 

4.7 kOh* 
470 Oh* 
1.5 kOh* 

1 kOh* 
100 kOh* 
1.5 kOh* 
68 kOh* 
1 MOh* 
10 kOh* 
10 kOh* 
3.9 kOh* 
1 kOh* 
10 kOh* 
10 kOh* 
10 MOh* 
1.1 kOh* 
3.9 kOh* 



2 % 

2 % 

2 % 

5% 



lilipa Nr. 2322 662 91005 



Not© 1: Contact p: 



Bridge: 



Note 2: Potent iomi 



Studer Nr. 
Berg Nr . 
Philips Nr . 
Studer Nr. 
Comraatel Nr 
Philips Nr. 



54.01. 0020 

75 160-102-36 
2422 025 89303 

54 .01 .0021 
313.1365.000 408 
2422 024 88003 



3329 H - 1 
170 - 20k 
170 - 20k 



203 



N( 



Bourne Nr. 3329 H - 1 - 502 
VRN Nr. 170 - 5k 

Leea Nr. 170 - 5k 



Sal =5o 1 i d Aluminum 



MANUFACTURER: Ex = Exar/ F c=Fa i rch i Id / 
GI=General Instruments 
Mot = Mot or o la/ NS=Nat i c 
Ph=Ph i 1 i pa / Ra=Raythec 
SeB=Sea COB em/ Si e=S i e« 
Si x=S i 1 i c o n i X/ TS=Tel« 
Tf=Telefunken/ TI=Te> 



Fe=Ferrant i / 

/ ITT=Int©rnetal] 
nal Semi conductoi 
n/ RCA=Rad i o Corj 
one/ 5ig=Sign®ti( 



ORIG 89/07/21 



STUDER 



(00) 89/07/21 DUB CODE READ/WRITE UNIT 
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STUDER (00) 89/07/21 DUB CODE READ/WRITE UNIT 
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STUDER 



(00) 89/07/21 DUB CODE READ/WRITE UNIT 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



D 17 

D. ... 18 

D 19 

D 20 

D. . . .21 

D 22 

D 23 

D. . . .24 

D 25 

D. . . .26 
D. . . .27 

D 28 

D 29 

D. . . .30 



50.04.0125 
50.04 .1102 
50.04.0512 
50.04.0512 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0127 
50.04.0127 
50.04.0127 
50.04.0127 
50.04.0127 
50.04.0127 
50.04.0127 
50.04.0127 



1N4448 
6.8 V Z 
1S5818 
185818 
1N444B 
184448 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 



BZX83C 6V8- 

1N5819 

1N5819 



BAS 40-02 
BAS 40-02 
BAS 40-02 
BAS 40-02 
BAS 40-02 
BAS 40-02 
BAS 40-02 
BAS 40-02 



BZX55C 6V8, 



ITT/Ph/S«« 
S««/ ITT 
Hot 

Mot 

ITT/Ph/Sea 

ITT/Ph/Sea 

Ph/Sia 

Ph/Sie 

Ph/Si« 

Ph/Sie 

Ph/Sie 

Ph/Sie 

Ph/Sie 

Ph/Sie 



IC. , . .2 
IC. . . .3 
IC. . . .4 
IC. . . .5 

IC 6 

IC. . . .7 

IC 8 

IC. . . .9 
IC. . . 10 
IC. . . 11 



IC 

IC 

IC 

IC 

IC 

IC 



16 

17 

18 



50.07. 0003 

50.07.0004 
50.07.0015 
50.05.0227 
50.05.0283 
50.17.1132 
50.06.0113 
50.09.0107 
50.05.0283 
50.09.0110 
50.09.0110 
50.09.0110 

50.09.0110 
50.09.0106 

50.09.0110 

50.09.0110 
50.17.1132 



MM74C374H 
not uaed 
MC14556BCP 
MC14053B 
SR75462P 
LM393M 
MC74HC132 
SS74LS113H 
RC4559SB 
LM393R 
LF357 A 
LF357 A 
LF357 A 
LF357 A 
NE5532AH 
LF357 A 
LF357 A 
MC74HC132 



CD4556BE/ 

CD4053BCS 

SK75472P/ 

LM393 

PC74HC132 

N74LS113N, 

LH393 

Slew rate 
Slew rate 

Slew rate 

Slow rate 

XR5532AH/ 




Slew rat* 

PC74HC132 



4556BPC 



SN75462JG 



HM74HC132 

DM74LS113H 



>40V/lua 

>40V/lus 

>40V/1ub 

>40V/lu* 

5532ANB 

>40V/lua 

>40V/1ub 

KM74HC132 



NSC/TI 

Mot,Ph/NS 

TI/Sig/BSC 



Mot-Ph/NS 



JS. . . . 1 
JS 2 



R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



55 57.11.3112 

56 57.11.3202 

57 57.11.3102 

58 57.11.3152 

59 57.11.3202 

60 57.11.4104 

61 57.11.4105 

62 57.11. 3152 

63 57.11.5225 

64 57.11.4102 

65 57.11.4103 

66 57.11. 3102 

67 57.11.3102 

68 

69 57.11.4105 

70 57.11. 4105 

71 57.11.4102 

72 57.11. 4221 

73 57.11.4472 

74 57.11.4681 

75 57.11.4100 

76 57.11.4105 

77 57.11.4100 

78 57.11.4821 

79 57.11.4152 

80 

81 57.11.4102 

82 57.11.4470 

83 57.11.5106 

84 57.11.4103 

85 57.11.4101 

86 57.11.4104 

87 57.11.4104 

88 57.11.4101 

89 57.11.4152 

90 57.11.4103 

91 57.11.4103 



1 . 1 kOh* 
2 kOh* 

1 kOh* 
1.5 kOh* 

2 kOh» 
100 kOh* 

1 MOh* 
1.5 kOh* 

2.2 «0h« 
1 kOh* 

10 kOh* 
1 kOh* 
1 kOh* 
not uaed 
1 MOh* 
1 MOh* 
1 kOh* 
220 Oh* 
4.7 kOh* 
680 Oh* 
10 Oha 
1 MOh* 
10 Oh* 
020 Oh» 
1.5 kOh* 
not uaed 
1 kOh* 
47 Oh* 
10 MOh* 
10 kOh* 
100 Oh* 
100 kOh* 
100 kOh* 
100 Oh* 
1.5 kOh* 
10 kOh* 
10 kOh* 



1 % 

1 % 

1 % 

2 % 

2 % 

1 % 

5% 

2 % 



2 % 

2 % 

27. 

57 

27. 

2 % 

2 % 

27 

27 

27 

27 

27 

57 

2 % 

27 

2 % 

27 

27 

27 

27 

27 
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STUDER A807MKII 



TAPE DECK REMOTE CONTROL MODULE (PARALLEL) 1.328.255.00 
-PUSHBUTTON PCB 1.328.256.00 
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